LA PAREJA LIZ-BURTON 
Y SUS... ¿Y SUS QUE? 


DEl misterio de la ubicación de la pareja Raúl Lastiri y Norma López Rega quedó develado con 
las imágenes gráficas que ofrecemos. Son ella, con una túnica turquesa transparente, y él, con 
atuendo de bañista. Ambos alojados en el Hotel Casino de Carrasco, rumbo a la playa. (Página 4) 


FERDINANDO PEDRINI 
DEJO DE SER 
INTERVENTOR EN SALTA 
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Liz Taylor y su novio. Richard Burton y su novia, 
ex esposa del corredor Hunt. Hace diez días Liz 1 
y Richard eran un matrimonio. (Rad. AP) 'Pág. 17). 


COPAS: 2 BUENOS TRAGOS 


ARGENTINA Y HIVEN! 


Año ll - Bs. As., Jueves 26 de Febrero de 1976 - N? 354 - $ 20.- 
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Argentina obtuvo en Asunción un justificado triunfo sobre la selección paraguaya por la Copa del Atlántico: 3 a 2. Héctor Scofia; que jugaba por primera 


vez en la máxima representación argentina, convirtió los tres goles. Este es el primero. (Radiofoto de AP). (Página 20). En la otra imagen, Daniel Passarella 


concreta el único gol de) partido River-Estudiantes por la Copa Libertadores. Cotejo muy enredado. River ganó bien. Jugó mejor. (Información Págs. 19 y 11) 
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MECANICA AUTOMOTRIZ: Durac 


El futuro está en sus manos maneta 


itulos oficiales < 


Elija un curso de corta duración y mucha práctica y También CURSOS DE 6 MESES DE DURJ 


PLOMERIA e GAS e INST. ELECTRICAS + CARBURACION incorporadas a la Enseñanza Ofic 

. "e ELECTRICIDAD DEL AUTOMOVIL 6 AFINACION e MO CABALLITO: VERS LANUS: H 
salga a la vida... PARA GANAR -TORES 6 SOLDADURA ELECTRICA 6 REFRIGERACION Y BELGRANO: CABIL SAN MARTIN 
> AIRE ACONDICIONADO 6 DIESEL e RADIO Y 7.V. LINIERS A NT POR CORREO 
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Orfila: Latinoamérica Rechaza 


Estados Unidos “deben despojarse de sus 
intereses de gran potencia” 
posible “la convivencia y el entendimiento 
con el resto del continente”. 

Calificó la ley de comercio exterior nor- 
teamericana como “un eco de la política del 
gran garrote”, y añadió: “Quienes formu- 
lan la política exterior norteamericana de- 
berían reconocer que ese tipo de medidas 
pertenece a la 'Edad Media' de las relacio- 
nes entre Estados Unidos 
na, y entonces se crearía 
diálogo de iguales”, 

Por su parte, “El Sol de México”, consi- 
- derado vocero del gobierno, publica un edi- 
torlal con el título “repudio a 
Advierte que “durante su gira, el propio se- 
cretario de Estado se dio cuenta del dete- 
rioro de 


MÉXICO, D. F., 25 (Ass, Press). — El se- 
cretario general de la Organización de Es- 
tados Americanos, Alejandro Orfila, advir- 
tió er que América latina “no tolerará 
actos de Uutelaje ni discriminación de for- 
ma o de fondo” por parte de los Estados 
Unidos. 

La advertencia de Orfila fue formulada 
en una entrevista que publica hoy el diario 
“Excelsior” en primera plana, mientras la 
mayoría de la prensa mexicana se mostra- 
ba crítica de la gestión realizada por el 
secretario norteamericano de Estado, Henry 
Kissinger esta semana. Kissinger concluyó 
anoche una gira de nueve días por seis 
países latinoamericanos. 

En una cotrevista exclusiva en Washing- 
diario: “Los Estados 


Teddy 


agregó. 


Rhodesía: Hubo 25 Bajas 
en un Enfrentamiento 


SALISBURY, 25 (Reuter-Latín). — Fuerzas de segu- 
ridad de Rhodesia persiguieron y dieron muerte a por lo 
menos 24 guerrilleros negros, en un choque de propor- 
ciones ocurrido en el área fronteriza de Mozambique, 
anuncióse hoy aquí. El comando de las fuerzas de segu- 
ridad dijo que sus hombres lanzaron “operaciones de per- 
secución inmediata”, tras un ataque guerrillero, en el que 
un soldado rhodesiano resultó muerto, 

Se cree que el choque ocurrió en las últimas veinti- 
cuatro horas, y no es difícil que la persecución se haya 
extendido a través de la frontera hasta el interlor de 
Mozambique, donde están las bases guerrilleras. La cifra 
de bajas parece ser la mayor que haya producido un com- 
bate de este tipo desde que los nacionalistas nezros ini- 
ciaron la guerrilla en 1972. 


4 IDI AMIN ESTIMULA A LA URSS 

NAIROBI, 25 (Associated Press). — El presidente de 
X Uganda, Idi Amín, dijo hoy que la Unión Soviética de- 
l bería continuar y aumentar su ayuda a los movimientos 
1 negros de liberación que luchan contra el dominio de mi- 
% norías blancas en el sur de Africa. Radio Uganda dijo que 
1 Amín afirmó que jamás se opondría a la Unión Soviética, 
4 Porque ayuda a las naciones africanas a liberarse del im- 


y perialismo. 


y 


Unidos deben percibir que ya existe, que 
está en Operaciones, una América latina de- 
finitivamente distinta a 
(Theodore) Roosevelt; a la América 
latina de Jos años 50; e inclusive a la de 
la Alianza para el Progreso. 

“Es una América latina com Conciencia 
de su AEREA: Dal yocación de indepen- 
dencia y de munidad... 
esa pata común, no es ahora, definitiva- 
mente, la que pudigron haber hallado las 
tropas de desembar r 
Nicaragua en 1912 o en la República Do- 
minicana en 
aprenden esto, o el entendimiento con ellos 
será una ilusión. De ellos y de nosotros”, 


Según el diario, Orfila advirtió que los 


FIDEL: “URSS, BALUARTE DE LA PAZ” 
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la que conoció 


Esta gran sociedad, 


norteamericanas en 


1965. Los norteamericanos 


LA POLICIA MATA A JOVEN MANIFESTANTE. DESCONTENTO LABORAL 


MADRID, 25 (Associated Press, EFE 
y ANSA). — Hoy se informó de la pri- 
mera muerte ocurrida en España en una 
manifestación antigubernativa bajo el 
nuevo régimen del rey Juan Carlos, a 
tiempo que resurgía la agitación labo- 
ral en el país. La oficina del goberna- 
dor civil de la provincia meridional de 
Alicante dijo que el empleado de ofi- 
cina de 20 años, Teófilo del Valle Pérez, 
fue muerto ayer a tiros por la policía 
cuando él y otros tres manifestantes 
atacaron un vehículo policial. 

Su muerte es la primera que ocurre 
desde que estalló a principios de este 
año una ola de paros y manifestaciones 
y la primera desde que el nuevo go- 
bierno del rey Juan Carlos tomó pose- 
sión el 22 de noviembre, tras la muerte 
del general Franco. 


Una huelga de camioneros amenaza 
con cortar los vitales abastecimientos de 
víveres a Madrid y las Islas Canarias. 
La industria de la construcción de Bar- 
celona, segunda ciudad de España, que- 
dó paralizada hoy por una huelga de 
los 100.000 obreros del sector. 


Un total de 45.000 trabajadores de 800 
empresas —de todas las ramas de la 
producción— pararon esta mañana en 


para que sea 


América lati- 
a atmósfera de 


Kissinger”. 


las relaciones entre ambas par- 


Sabadell (Barcelona). De los 800 cen- 
tros de trabajo, 250 son fábricas y el 
resto tiendas o establecimientos comer- 
ciales que han cerrado sus puertas des- 
pués de conversar con piquetes de tra- 
bajadores. 

En la capital, fuentes del gobierno in- 
formaron que el gabinete se ha divi- 
dido en torno de las medidas de auste- 
ridad económica propuestas. Un espe- 
rado anuncio de elevación de impuestos 
y de los precios de la gasolina y de los 
productos agrícolas fue aplazado. 

El ministro del Interior, Manuel Fra- 
ga Iribarne, dijo ayer a los periodistas 
extranjeros que el gobierno se disponía 
a modificar el Código Penal para per- 
mitir las manifestaciones y el derecho 
de reunión. Por su parte, el canciller 
español, José María de Areilza, afirmó 
que “habrá partidos políticos en España 
y relaciones con la Unión Soviética en 
un futuro próximo”, en la última edi- 
ción del semanario madrileño “Gua- 
diana”. 

La huelza del transporte en la capi- 
tal entró en su segundo día con la 
paralización de 21.000 camiones. Unos 
90.000 empleados auxiliares se vieron 
afectados por el paro en demaoda de 
mayores salarios. Más de 2.000 camiones 


LABORISTAS NO QUIEREN A GEISEL — 


CABLES 


Tutelaje 


tez y no sería imposible que ella 
a cierto cambio positivo en la polí 
Estados Unidos hacia el subcontin 

Y acota: “El gobierno esta 
ne aún la posibilidad de iniciar 
dido “nuevo diálogo', siempre y cuando 
más allá de la perspectiva in: ' 
representan los intereses de los con 
transnacionales”. 


% INFORME A FORD 
WASHINGTON, 25 8 
Press). — El secretario de Estado, ; 
Kissinger, se reunió hoy aquí durante un 
hora con el presidente Gerald Ford par 
informarllo sobre su gira laetinoamerican 
Kissinger regresó esta madrugada de lo qu 
considera como una exitosa consulta con log 
dirigentes de la región, 3 


(Latín y 


dejaron de operar en las Islas Canarla 
frente a la costa occidental de Afric 
Unos 10.000 obreros fueron al par 
en Vigo. En la mina gubernatiya 
Hunosa en Oviedo, más de 10.000 ob 
ros no concurrieron nuevamente al tra 
bajo. La huelga del carbón, que ha en 
trado en su segundo mes, es la ml 
prolongada de España, 
4 SOLDADOS ANTIFASCISTAS 
MADRID, 25 (ANSA). — Se constl- — 
tuyó clandestinamente en Madrid la 
*Unión Democrática de Soldados”, a 
la que están invitados a adherir 6 


país, “denuncia el concepto fascista 
defensa de la patria que se quiso 
culcar a los militares. para enmi 
y defender intereses egoístas” y “ 
gura que luchará para establecer 
régimen democrático en el país”, 
La Uuión Democrática de Sold; 
anuncia la publicación mensual de 
boletín que se llamará “El Sold 
con el que “informará a la oplm 
pública de cuanto sucede en los CU 
teles”, be 


MOSCU, 25 (DPA, Reuter-Latín), — El 
aporte soviético al afianzamiento de la paz 
mundial fue subrayada en la segunda jor- 
nada del 25 Congreso del Partido Comu- 
nista de la URSS, por Polonia, Alemania 
oriental, Checoslovaquia, Vietnam del Nor- 
te y Cuba. 

Fidel Castro, que figuró entre los oradores, 
que tomaron la palabra hoy en Moscú en 
calidad de invitados, calificó a la Unión So- 
viética de baluarte de la paz en el mundo 
entero, Proclamó además que el futuro de 
la humanidad pertenece al socialismo. 

% LA URSS RATIFICA SU ACCION 


MOSCU, 25 (DAN). — El informe de 
Brezhnev ha ratificado la estrategia econó- 
mica soviética y no hay que esperar sus- 
tanciales cambios en el futuro inmediato y 
mediato; además, sigue en ple la política 
—Ilamada “ofensiva de paz”— esbozada en 
el congreso precedente, en 1971. Estos jui- 
cios, resumen la opinión de los principales 
observadores moscovitas al informe que en 
la víspera presentó Leonid Brezhnev, secre- 
tarlo general del PC de la URSS, al XXV 


INDIOS ULTIMAN 
A TRES MINEROS 


MANAUS, Brasil, 26 (EFE). 
— Indios ararás mataron a 
tres mineros junto a la 
carretera transamazónica, a 
unos 18 kilómetros de la lo- 


EL “AGÚUITA” 


Congreso partidario. Para Spartak Beglov, 
observador político de la agencia Novosti, la 
intervención de Brezhnev ofrece una res- 
puesta exhaustiva al interrogante de cuál 
será la política de la URSS en materia in- 
ternacional. Nada se ha omitido, observa, ni 
nada debe leerse “entre líneas”, Esta polí- 
tica puede resumirse así, dice Beglov: “pro- 
grama de lucha consecutiva por la paz y la 
cooperación internacional, por la libertad y 
la independencia de los pueblos”. Analizando 
los distintos temas, abordados por Brezh- 
nev, el comentarista soviético rescata tres 
que denomina prioritarios y a los cuales, 
anticipa, se volcará toda la diplomacia so- 
viética en los próximos años: 1) cese de la 
carrera de los armamentos y reducción de 
los arsenales militares; 2) renuncia a la 
amenaza de la fuerza y al empleo de la 
misma en las relaciones internacionales; 3) 
erradicar todas las medidas discriminatorias 
y toda clase de obstáculos en el comercio 
internacional, laz manifestaciones de des- 
igualdad, imposición y explotación en las 
relaciones económicas internacionales. 


ta”, “sin propiedad tera- 
péutica”, Procedente de 
una fuente de la isla de 
= Kos, patria de Hipócrates, 
el agua fue presentada por 
sus inventores como cu- 
rando el cáncer en todas 
sus formas, y sea Cual fue- 
re el grado de evolución 


calidad de Altamira, se ín- á de la enfermedad. 

formó hoy en Mandos, Los ] NO CURABA + OMNIBUS INMUNE 
tres mineros muertos traba- ATENAS, 25 (France BUDAPEST, 25 (DAN). 
jaban para la compañía de Press). — Acciones pena- — Están probando en Hun- 


investigaciones y recursos 
minerales, y los motiyos de 
la matanza permanecen 1g- 
norados, Shigeaki Ueki, mi- 
nistro de Energía y Minas, 
calificó de “sorprendente” el 
ataque de los indios. 


Y SIN AVISO 


Estos ataques indios, sin 
embargo se suelen producir 
cuando loz mineros o agri- 
cultores penetran en territo- 
rio habitado por los aborí- 
genes sin previo aviso. Otras 
tribus de la amazonia en el 
pasado han atacado a per- 
sonal afectado a la construc- 
ción de la carretera o a Ba- 
naderos que se asieztan en 
tierras vírgenes, 


“agúita 


les fueron entabladas con- 
tra los “inyentores” de una 
anticancerosa” 
distribuida gratuitamente 
en Grecia durante unos 10 
días, se supo hoy aquí. 
Por ejercicio ilegal de la 
medicina, serán persegui- 
dos judicialmente el abo- 
gado Georges Kamateros, 
el armador Georges Grat- 
sos y cuatro personas más, 
miembros del comité in- 
ventor de dicha agua. 

La distribución de la 
misma quedó prohibida, 
tras varios análisis practi- 
cados en los laboratorios 
centrales del Estado grie- 
go, que estimó el “agúl- 


gria un nueyo tipo de óm- 
nibus, el TK-270, cuyo cen- 
tro de gravedad se esta- 
bleció de tal manera que 
el “yehículo puede volcar 
solo si el ángulo de incli- 
nación alcanza los 50 gra- 
dos. Incluso en este caso 
la carrocería ofrece extra- 
ordinaria Seguridad, pues 
los tubos paracaídas mon- 
tados ofrecen firmeza y re- 
sistencia. Sus paragolpes 
están rellenos con “cuadri- 
tos de energía absorben- 
tes? y are comprimido, 
protegiendo el vehículo en 
caso de accidente. 
% GRIPE: FLAGELO 
LONDRES, 25 (DPA). — 


El número de muertos por 
la epidemia de gripe en 


LONDRES, 25 (DPA). — La dirección del 
Partido Laborista británico se opuso hoy, 
por unanimidad, a la visita del presidente 
brasileño, general Ernesto Geisel, a Ingla- 
terra. Geisel, que fue calificado de jefe del 


régimen más represivo en América latina, 


es esperado en Londres el próximo mayo. 

El primer ministro, Harold Wilson, aban- 
donó la reunión antes de la votación, mién- 
tras el ministro del Exterior, James Calla- 
ghan, enfermo, advirtió por escrito a sus co- 
rreligionarios de tomar tal decisión, recor- 
dando los intereses comerciales de la Gran 
Bretaña con Brasil, 


4 RETO A BANZER 


LA PAZ, 25 (Latín), — El gobierno del 
presidente Hugo Banzer involucró hoy a sec- 
tores sindicales en el movimiento subversivo 
que denunció al comenzar la semana, mien- 
tras el presunto jefe del complot rechazaba 
desde la clandestinidad las imputaciones ofi- 
ciales. El coronel Mario Vargas Salinas, mi- 
nistro de Trabajo, afirmó hoy que existe un 
“comité de bases” clandestino, que opera en 
el sector sindical y al que calificó como 


Inglaterra y Gales en la 
última semana se triplicó, 4 
sumando 762, se comuni- 
có hoy. La mayoría con- 
taban más de 65 años de 
edad, la semana anterior 
murieron 259. El enfermo 
más conocido de gripe es 
el ministro del Exterlor, 
James Callaghan. La gripe 
es Causada por el virus 
A-Victoria-3-75, contra el 
que hay poca defensa. 


% TORRE GIGANTE 

PRAGA, 25 (DAN). — Un 
gigantesco edificio donde 
Se alojarán los más ím- 
portantes checoslovacos, se 
está construyendo en el 
centro de Praga. El edi- 
ficio, dotado de una an- 
tena trasmisora para radio 
y televisión de más de 
200 metros de altura, es- 
tará vlenamente equipado 
en 19;9. Según fue conce- 
bido, dada la posición me- 
dio europea de la ciudad, 
el centro de comunicacio- 
nes de Praga será un im- 
portante punto de enlace 
de la red continental y de 


asisten 


clones 
Gunther 


los países socialistas, in- 
tegrantes del Consejo de 
Ayuda Mutua Económica. 
MAREMOTOS 

LIMA, 25 (EFE). — Los 
Tsunamis (ondas sísmicas 
motivadas por maremotos) 
serán detectados por saté- 
lites en un futuro cercano, 
Este moderno sistema de 
alerta será estudiado y 
tratado en la Quinta Re- 
unión del Grupo Interna- 
cional de Coordinación del 
Sistema de la Alerta con- 
tra los Tsunamis en el Pa- 
cífico que se viene reali- 
zando en El Callao, 

A esta Quinta Reunión 
representantes Ge 
los países signatarios del 
Sistema de Alerta contra 
los Tsunamis en el Pari- 
fico, integrado por 14 na- 


Giermann, se- 
eretario de la Comisión 
Oceanográfica Interguber- 
namental y participante en 
la Quinta Reunión, anun- 
cló que se están estudian- 
do nuevos métodos de aler- 
ta contra Tsunamis 


“subversivo”, aunque no dio más detalles. +2 

Un diario local publicó hoy una carta del 
general Juan Ayoroa, señalado como jefi 
del complot, quien rechazó las acusacione 
y pidió una reunión militar de alto nivel 
que juzgue su conducta. Ayoroa es buscado 
desde el domingo por fuerzas de segurid 
y dijo en su carta que “discrepar y señalar 
lo que a mi juicio constituyen errores, no 
significa conspirar”. 


4 MAS DISTURBIOS 


CARACAS, 25 (Associated Press). — Gru: 

pos de jóvenes manifestantes apedrearon 
hoy las vitrinas de varias tiendas del cen=' 
tro de esta ciudad y posteriormente se en-. 
frentaron con las fuerzas policiales, que 
arrojaron abundantes dosis de gas lacrimó=: 
geno para tratar de restablecer el orden. + 

Después de cinco días de tensa calma es- 

tudiantil en esta ciudad, hubo esta mañana 
violentos disturbios cuando una manifesta=* 
ción de universitarios y escolares trató de 
romper el cerco policial que impedía el ac- 
ceso a zonas no autorizadas para concen- 


traciones. : 
TEMBLOR: TEMOR 
EN COSTA RICA 


SAN JOSE, Costa Ric 
25 (Latín). — Un temblor 
sacudió graua parte del terrl 
torio costarricense a las10.30' 
horas local (16,30 GMT) 
causando pánico y alguno 
daños, pero no víctimas. 

César Dondoli, director de 
la Escuela Centroamericana” 
de Geología, con sede en la 
Universidad de Costa Rica, 
informó que el movimiento 
sísmico alcanzó tres grado 
en la escala de Mercalli. 
“Fue un remezón corto, pe= 
ro fuerte y seco”. comen! 

El temblor hizo cundir 14 
alarma entre la población, 44M 
pero las autoridades no re-= A 
portaron desgracias pers0w 
nales. 


4 DAÑOS 


En el edificio del Minis- 
terio de Cultura, Juventud 
y Deportes en el centro de 
San José, se produjeron das 
fos: se agrictaron las pi 
redes de los pisos quinto 
sexto. 


Rapto Equivocado de la 


“Triple A” Cordobesa 


CORDOBA, 25 (De nuestro corres- 
ponsal). — Con su presentación en la 
seccional 9* de la policía de esta capi- 
tal, quedó aclarado el secuestro de que 
fue victima la estudiante de ingeniería 
Susana Esther Nícoli, de 25 años, el 
domingo último. 


Según relató, en horas de la madru- 
gada, un grupo que dijo ser de la 
“Triple A” la secuestró y la mantuvo 
cautiva en una casa quinta, cuyo lugar 
no pudo precisar. Fue interrogada por 
individuos encapuchados, acerca de sus 


les 
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actividades y amistades. 

En virtud que se habian equivocado 
de persona, le manifestaron que no tu- 
viera miedo, “que nada le iba a pasar 
y que se recibiera pronto de ingeniera”. 

De esta forma, con los ojos vendados, 
fue llevada a un lugar de los extramu- 
ros de la ciudad, donde fue abando- 
nada. Como no tenía dinero, uno de los 
secuestradores le facilitó 10.000 pesos 
viejos para que pudiera viajar en taxi. 

De esta manera concluyó felizmente 
un episodio que en los p:imeros mo- 


INFORMACION 


mentos había despertado justificada (n- 
gustia, especialmente entre los familia- 
res de la joven. 

% ATENTADO TERRORISTA 

CORDOBA, 25 (De nuestro cCorres- 
ponsal). — Dos hombres y una mujer, 
portando ametralladoras, asaltaron las 
oficinas de la empresa “Transporte Ur- 
bano Centro”, ubicada en el barrio Pa- 
tricios. Inmovilizaron al personal y hy- 
go ametrallaron varios ómnibus, 0ca- 
sionando solo daños materiales. Acto se- 
guido se dieron a la fuga- 


TRÁGICOS ATAQUES TERRORISTAS 


e Dos Policías Fueron Acribillados 


e Inhuman al Coronel Dalla Fontana 


Un sangriento atentado, perpetrado en la 
por extremistas en la localidad de 
San Fernando, próxima a esta capital, costó 
la vida a dos agentes de la policía bonae- 
rense, El hecho acaeció durante la mañana, 
exactamente a las 8.30, en la calle Co- 
lón, entre 3 de Febrero y Constitución, 
exactamente frente al canal San Fernando, 
lugar donde los referidos servidores del or- 
den Daniel Gerardo Laurino, de la dotación 
de la comisaría de Campana, y Carlos Alber- 
to López, de la comisaría de Zárate, aguar- 
daban un ómnibus que los trasladase a sus 
de destino, ya que acababan de 
cumplir sendas misiones de correo enco- 
mendadas por sus superiores de la Unidad 
Regional de Tigre. 

En esas circunstancias y a la hora indi- 
cada se aproximó a los desprevenidos poli- 
clas un coche Ford Falcon color crema con 
cuatro desconocidos en su interior, quienes 
sin mediar palabras y ningún tipo de jus- 
tificación abrieron fuego de ametralladoras 
contra los representantes del orden. Tanto 
Laurino como López, alcanzados por los dis- 
paros cayeron a la acera bañados en san- 
gre, sin poder intentar ningún tipo de de- 
tensa, debido a la celeridad con que actua- 
ron Sus atacantes, 


Hospital Móvil en la 


Una vez consumada la agresión tres de los 
atacantes descendieron del automóvil y con 
gran rapidez se apoderaron de las armas y 
los portafolios que llevaban los policías, hu- 
yendo posteriormente en el mismo vehículo, 
que se alejó a gran velocidad con rumbo 
desconocido. Cabe acotar que los victimarios 
se identificaron como pertenecientes a la 
organización subversiva declarada ilegal en 
último término por el Poder Ejecutivo. In- 
mediatamente de ocurridos los hechos un 
grupo de personas trasladó a los funciona- 
rios al hospital, en donde se comprobó que 
ambos habian dejado de existir. 


El agente Laurino había ingresado a la 
policía bonaerense el 29 de abril de 1971 y 
se desempeñaba como custodia de estable- 
cimientos privados, pasando el 1? de enero 
de 1975 a su actual destino. Contaba 35 
años de edad, era casado y padre de un 
hijo de 6 años. En cuanto al otro policia 
ultimado, Carlos Alberto López, fue dado 
de alta el 12 de abril de 1973 en la comi- 
saría de Zárate, tenía 26 años y era padre 
de tres niños de corta edad, un varón de 
4 años, otro de 2 y una niña de apenas 1 
año. Vanos resultaron los esfuerzos por in- 
dividualizar y detener a los homicidas. 


OPERATIVO EN CORDOBA: 


CORDOBA, 25 (De nuestro corresponsal). 
— Se efectuará en Santa Fe el velatorio y 
el sepelio de los restos del coronel José Es- 
teban Dalla Fontana, quien en la víspera 
hallara la muerte como consecuencia de un 
atentado extremista, perpetrado en la loca- 
lidad de La Falda. 

Las autoridades del Tercer Cuerpo de 
Ejército confirmaron hoy aquí el hecho, ocu- 
rrido en las proximidades de La Falda, a 
81 kilómetros al norte de esta capital. El 
alto oficial fue asesinado cuando regresaba 
a su residencia serrana, en las afueras de 
La Falda, luego de haber efectuado com- 
pras en esta ciudad. 

Cuando se encontraba casi a las puertas 
de su finca fue interceptado por un auto- 
móvil, mientras que desde otro vehículo, 
un Fiat 128 blanco, ocupado por cuatro su- 
jetos, se le hizo una descarga de ametra- 
MNadora. Varios proyectiles hicieron blanco en 
el cuerpo del militar, lo que le produjo la 
muerte instantánea. 

Dalla Fontana se encontraba en las sie- 
rras pasando un período de vacaciones y es- 
taba afectado a la contaduría general del 
Ejército en la Capital Federal. 

Se ha montado un vasto dispositivo mi- 
litar y policial en toda la zona norte de la 


provincia, el que incluye rastreo de caminos, 
cierre de rutas, control de automovilistas y 
peatones. Según fuentes oficiosas, se habrían 
practicado ya numerosas detenciones. 


Y SEPELIO 

Los restos del militar abatido serán tras- 
ladados en las últimas horas de hoy a San- 
ta Fe, donde serán velados en la finca de 
la calle Saavedra 1636. El sepelio se efec- 
tuará mañana a las 15 en el cementerio 
local. 

El coronel José Esteban Dalla Fontana 
nació en Calchaquí, departamento Vera, el 
5 de febrero de 1921, es decir, que reclen- 
temente había cumplido 55 años. Era casa- 
do y tenía cinco hijos, cuatro mujeres y 
un varón. , 

Cursó sus estudios primarios en Recon- 
quista, departamento General Obligado, in- 
gresando a la Escuela General Lemos de 
Suboficiales del Ejército, ubicándose entre 
los cinco mejores egresados, lo que le per- 
mitió la posibilidad de concursar para el 
cuerpo de oficiales. Durante 11 años estuvo 
prestando servicios en el Batallón de Pon- 
toneros de Santo Tomé, pasando luego al 
distrito militar Paraná, Segundo Cuerpo de 
Ejército. 


Se Han Probado Muchos 


Zona Antiguerrillera 


SAN MIGUEL DE TUCU- 
MAN, 25 (De nuestro corres- 
), — El ministro de 
Bienestar Social de la pro- 
vincia, Milivoj Ratkovik, vi- 
sitó hoy el Hospital Militar 
Móvil, recientemente insta- 
lado en la zona de operacio- 
nes donde el Ejército argen- 
tino desarrolla su lucha con- 
tra la subversión. Ratkovik 
fue especialmente invitado 
por el comandante de la V 
Brigada de Infantería, gene- 
ral de brigada Antonio Do- 
mingo Bussl, y realizó su re- 
corrida en compañía del se- 
secretario de Salud Pública, 
Jullo Rossl, y de otros fun- 
coinarios del área. El Hos- 
pital Militar Móvil se en- 
cuentra ubicado en la locali- 
dad de Santa Lucía, a 49 k!- 
lómetros de esta capital, ba- 
jo la dirección del teniente 
coronel médico Alfredo Luc- 
chini. 
% OBJETIVOS 
Los funcionarios reco:rie- 
rot. las instalaciones, moder- 
namente equipadas, y fueron 
informados sobre las aten- 
clones que allí se brindan, 
tanto a efectivos militares 
como a pobladores de la zona. 


Lucchini destacó que el cen- 
tro médico estará en breve 
en condiciones de ser des- 
plazado a lugares alejados, 
“pues la intención del Ejér- 
cito —afirmó— es servir a 
la comunidad que lo requie- y 
ra”. El general Bussi, por 
su parte, elogió a los profe- 
sionales médicos que brin- 
dan su desinteresado apoyo 
a la dura tarea que libra el 
Ejército contra la subversión. 

“Nuestra causa —dijo lue- 
go el jefe militar— es el bien 
de la comunidad y el en- 
grandecimiento de la patria”. 


1 
y del 


y cia, Chaco, dijeron los voceros. 
t sonas aprehendidas fueron 
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(De nuestro corresponsal). 


í Villa María, revelaron hoy voceros policiales, 
La vivienda donde se realiza el procedimiento perte- 
l nece e Jorge Limder, quien se encuentra detenido por 
l actividades subversivas en la unidad penal de Resisten- 

Agregaron que las ptr- 
identificadas como la esposa 
anterior, Graciela de Limder y Héctor Raúl Pitet:. 
' Los efectivos retiraron de ese lugar 10 libros de corte 
u subversivo; 2 carnets de la Universidad Nacional de Río 
o Cuarto; 2 hojas de papel mercurio para la fabricación de 
“ bombas planfletarias y cartuchos de Itaka, 


rr mmm? CÍADdO por el vaciamiento de 


Delitos de 


Prisión preventiva y un 
embargo por 100 millones de 
pesos viejos dictó el juez de 
instrucción Guillermo A. C. 
Ledesma (por la secretaría 
del doctor Carlos López Co- 
rrea), a Abraham Todres, 
Isaac Todres, Samuel Chai- 
kin y Guillermo Forstman. 
Los cuatro individuos están 
acusados de asociación ilí- 
cita. 

Llega, pues, a su punto 
culminante, una frondosa 
causa que desde hace va- 
rios años se vienen sustan- 


— Dos 


COLECTIVERO ULTIMADO A BALAZOS 


Informaciones extraoficiales de la po- 
licía de la Provincia de Buenos Aires 
hacen saber que en la madrugada de 
ayer fue hallado el cuerpo de un hom- 
bre acribillado a balazos. El hallazgo se 
produjo en un paraje descampado de 
la localidad de Lomas de Zamora y fue 
identificado como Juan Zalazar, argen- 
tino de 25 años, chofer de la línea de 
colectivos local “General Roca” N? 54 

Ante el hallazgo del cuerpo de Za- 
lazar sus compañeros de la línea 54 
resolvieron formallzar un paro de pro- 
testa ante el hecho que conmovió a los 


vecinos de la zona cercana al hecho 


Y SALTA: ADVERTENCIA 


SALTA, 25 (De nuestro correspon- 
sal). — El destacamento de exploración 
CM 141 “General Giiemes” dio a cono- 
cer un comunicado en el que solicitan 
a la población de Salta respete las 
indicaciones de los jefes de las fuerzas 
de seguridad “a fin de evitar demoras 
y/o detenciones innecesarias”. El do- 
cumento, que lleva la firma del jefe 
del destacamento, coronel Carlos Al- 
berto Mulhall expresa: 


“Al pueblo de Salta: en cumplimien- 
to de las órdenes recibidas y en mi 
carácter de jefe del área 322 pongo eo 
conocimiento del pueblo de Salta que 
se han intensificado las operaciones 
contra la subversión en todo el ámbito 
de la provincia, mediante el empleo de 
efectivos del Ejército, fuerzas de segu- 
ridad y policiales. 

"Se recomienda respetar las indica- 
clones de los jefes de fracciones y des- 
plazarse en todo momento com docu- 
mentos de identidad personales y del 
vehículo que conduzcan”, 


OTRA EXPLOSIVA ACUSACIÓN 


El actual ministro de Justicia doctor José Al- 
berto Deheza fue acusado de la supuesta comi- 
sión del delito de “Malversación de Caudales 
Públicos” en una presentación que el abogado 
Miguel A. Radrizzani Goñi hizo ante la Corte 
Suprema de Justicia pidiendo una amplia inves- 
tigación. 

El doctor Radrizzani Goñi relatando los hechos 
señaló que “El doctor Deheza renunció al cargo 
de secretario que ocupaba en el juzgado federal 
del doctor Rivas Argúello durante el año 1954 
por oponerse a la politica del entonces presidente 
Peron” y “no haciendo declaración alguna 
contra el golpe de Estado de 1955, conducido por 
su suegro el general Lonardi”. Agrega el aboga- 
do que “El doctor Deheza como secretarlo fede- 
ral estaba investigando las actividades de la em- 
presa CONTIMAR S.A. dedicada a la importa- 
clón y exportación de cereales, Al momento de 
renunciar por una de esas raras coincidencias, 

Radrizzani Goñi, el doctor Deheza pasó a 
integrar el directorio de la firma, nada más, ni 
nada menos que como presidente”, “Al hacerse 

el doctor Llambi del Ministerio del Inte- 
rior el doctor Deheza es llamado para ejercer el 
Gárgo de astsor de Gabinete”. “No creo —dice 


Rad: izzan! Goñi— que sea necesarlo recordar que 
c<l embajador Llambií fue uno de esos peronistas 
que remitió telegrama de felicitación por el gol- 
pe de Estado de 1955, al jefe del mismo, el gene- 
ral Lonardi, suegro del actua] ministro de Jus- 
ticia, Tampoco ereo que valga la pena recordar 
que el señor Llambi fue ministro del Interior 
durante el interinato del] señor Raúl Lastiri, yer- 
no del señor López Rega, uno de los inculpados 
como jefe de la «Triple A»"”, 

Voly lo a puntualizar la trayectoria 
cial del doctor Deheza, Radrizzani Goñi e 
sa que: “Al renunciar al cargo de asesor de ( 
binete el actual ministro fue designado tiscal en 
lo criminal y correcciona: ante la Cámara Fede- 
ral de esta Capital” y que “al hacerse cargo de 
este último puesto pidió se le reconociera como 
antigiiedad el período que va desde ja fecha de 
su renuncia al día de su muero 'uramento, es 
decir 19 años, aduciendo haber sido separado de 
su cargo por razones políticas, pretendiendo así 
ampararse en una ley de amnistía que obvia- 
mente no le corresponde”, 

“Entiendo —dice más adelante— Que en tales 
condiciónes el hoy ministro de Justicia se halla- 
ría incurso en el delito de malversació 1 de cau- 


dales públicos que él dijo, en su oportunidad, es- 
tar investigando cuando era fiscal federal, pero 
que a mí me parece muy conveniente se investi- 
gue también respecto de 21, teniendo en cuenta 
el principio de igualdad ante la ley”, 


Por último el doctor Radrizzani Goñi señala 
que “teniendo en cuenta la vinculación existente 
entre el doctor José Deheza con los señores Las- 
tiri, López Rega, Llambi, ete., pido se investigue 
cuáles fueron las órdenes que el ex fiscaj fede- 
ral pudo haber recibido y aceptado o actuado 
por iniciativa propia, de parte de los anteriores 
ministros de Justicia de la Nación, e impartido 
a los fiscales de primera instancia respecto de 
la Investigación de los crímenes de las organiza- 
ciones de derecha, fundamentalmente las «AAA», 
cuya impunidad fue y en alguna medida es to- 
tal y manifiesta”, 

Cabe señalar sobre el doctor Radrizzanj Goñt 
que una de sus más explosivas denuncias hace 
un tiempo fue la relativa a la “Triple A”, que se 
convirtió en cabeza del sumario que ahora se 
sustanciu en el juzgado federal del doctor Teó- 
filo Lafuente, e involucra también las denuncias 
de Salvador Horacio Pano. E 


los Todres 


numerosas empresas. Otras 
36 personas que aparecieron 
involucradas en el vacia- 
miento de 70 empresas de- 
bieron ser sobreseídas defi- 
nitivamente por falta de 
pruebas, El juez, al explicar 
el “modus operandi” del 
tristemente célebre “grupo 
Todres”, advierte que “su. 
constitución era similar al 
de un gabienete en el go- 
bierno de un pais”, Todas 
las instancias comerciales y 
delictivas se manejaban des- 
de los pisos octavo y doce 
del edificio de Corrientes 583, 
El magistrado para dictar la 
prisión preventiva de la or- 
ganización señala que “el 
grupo perfeccionó al máxi- 
mo todas las manlobras pa- 
ra dejar en la ruina a fuer- 
tes empresas, El delito se 
consumaba mediante ficti- 
cias adquisiciones de inmue- 
bles, realización de prendas 
sobre maquinarias, sucesivas 
transferencias, cambios de 
denominación de sociedades, 
encubrimientos de bienes 
prendarios, etc.”., 

De todos modos, a pesar 
de la habilidad de Abraharn 
Todres para montar empre- 
sas que luego se desploma- 
ban de improviso, la tras- 
cendencia que adquirieron los 
primeros yaciamientos frus- 
tró muchos otros ya planifi- 
cados. El magistrado destaca 
que “existe semiplena prue- 
ba de administración frau- 
dulenta en sociedades como 
Campomar S.A., Danlel Bas- 
si S.A., Abraham Oro S.A. y 
Selmar S.A. También existe 
la sospecha, aunque aún no 
se 10gró acumular pruebas 
contundentes, de que se con- 
cretó delito en empresas Co- 
mo Grinberg S.A., Cofie, Co- 
marco, Flaiban, ltesa, Mar- 
vel S.A. y Casa Zagmed 

Al evaluar la respons; 
dad del “grupo Todre: 
juez dice que Abraham pla- 
nificaba e impartía órdenes 
directas a su hermano Isaac, 
a Chaikin y a Forstman. 

Al dictar el juez los sobre- 
seimientos en las empresas 
y las 36 personas, lo hace 
porque “muchos actos y ma- 
niobras han quedado en pre- 
paración, por lo tanto el de- 
líto no se consumó ai puede 
ser probado”. 


Último Ha 


AEZ RENUNCIO AL GREMIOf 


“Báez, 


En la Mañana, Reunión Isabel- Miguel: 
por la Tarde, Convocatoria de las “62” 


No obstante que no hubo información ofi- 
cial en la Casa de Gobierno, trascendió que 
hoy a las 9.30 la presidente de la Nación re- 
cibirá al titular de las 62 Organizaciones, 
Lorenzo Miguel, quien en la víspera regresó 
de San Carlos de Bariloche, donde estuvo 

ndo unos días de descanso. 

El dirigente metalúrgico presentará sus 
saludos a la señora María E, Martínez de Pe- 
rón y reiterará el apoyo del sector gremial 
que él lidera, a la presidente. Trascendió 
que esta entrevista fue tramitada en las 
últimas horas de la tarde, luego de una 
prolongada reunión que Lorenzo Miguel 
mantuvo con el ministro de Trabajo, señor 
Miguel Unamuno, en el despacho del secre- 
tario de Asistencia Social, señor Cichello, 
a la que asistió también el titular de la 
UOCRA, Rogelio Papagno. 

En esta reunión se habrían intercambiado 
opiniones para fortalecer los canales de co- 
municación entre el movimiento obrero y 
la presidente de la Nación. Es muy posible 
que en la reunión de Miguel con la señora 
de Perón se traten las posibles modifica- 
ciones al gabinete nacional. 

Según estiman los observadores allegados 
a esferas presidenciales, Miguel podría re- 
clamar la salida del doctor González en 
principio, lográndose —en caso de aceptar 
la presidente— un clima de distensión, ya 
que por la parte gremial se ha producido 
la salida de José Genaro Báez, 

Ayer la mesa nacional de las 62 seslonó 
en Rawson 42 desde las 11 hasta las 12.15. 


en rueda de prensa, comunica su dimi- 
sión a la conducción del Sindicato del Seguro. 
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José Báez, vicepresidente 2? del con- 
sejo nacional del Partido Justicialista, 
anunció en conferencia de premsa ce- 
lebrada anoche en la sede ael organis- 
mo, que: 1) Acaba de renunciar co- 
mo secretarlo general del gremio del 
Seguro; 2) Se tomará unas breves va- 
caciones hasta que se reúna el con- 
greso nacional partidario, el 6 de mar- 
zo próximo; 3) El consejo macional no 
seslonará hasta esa fecha, día en que 
los consejeros yenuncian ante el con- 
greso; 4) En el congreso se dirimirá 
la cuestión entre peronistas y lopez- 
reguistas, a la luz de la doctrina par- 
tidarla. Asimismo, el dirigente dijo que 
en la reunión del consejo celebrada el 
martes por la noche, el doctor Torcua- 
to Fino había presentado su renuncia 
como apoderado del partido, dimisión 
que fue rechazada pero que el intere- 
sado ratificó elevándola a la presiden- 
te de la Nación. Báez puntualizó que, 
independientemente de esto, el conse- 


Participaron de las deliberaciones el secre- 
tario adjunto del nucleamiento, Rogelio Pa- 
pagno, junto con Carlos Ruckauf (seguro), 
Lesio Romero (carne), Abel Cuchetti (tele- 
grafistas), Manuel Pedreira (textil) y los 
diputados gremialistas Rodolfo Ponce, Mi- 
guel Davico y Lorenzo D'Angelo. Al término 
de la conferencia se dio a conocer un co- 
municado en el que se puntualiza, entre 
otras cosas, que la mesa nacional de las 
62 aprobó todo lo actuado por las estruc- 
turas del Movimiento Justicialista. 


4 “CUSTODIAR 1A DOCTRINA” 


Se puntualiza que la búsqueda de solucio- 
nes “no significa en modo alguno afectar 
la investidura presidencial, que no está en 
discusión”. Luego se afirma: “Nuestra tarea 
ha sido, es y será la de custodios de la doc- 
trina peronista y de vigilancia del proceso, 
ya que hemos aprendido que los funciona- 
rios son buenos, pero si se los vigila, mejor. 
Estamos convencidos de que no hay solu- 


sada. 


o 


LASTIRI ESTA 
EN CARRASCO 


MONTEVIDEO, 25 (As- 
sociated Press). — El dipu- 
tado argentino R. Lastiri y 
su esposa, 
Rega, están alojados en el 
hotel-casino Carrasco, de 
esta ciudad. El diario “El 
País” publica hoy en su 
primera página varias fotos 
de la pareja, que llegó a 
Montevideo la semana pa- 


Las fotos muestran a 
Lastiri con pantalón de ba- 
ño y a su esposa, hija del 
controvertido ex ministro 
de Bienestar Social, prófu- 
go de la justicia, José Ló- 
pez Rega, con una transpa- 
rente túnica larga. Aparen- 
temente iban a la playa. 

Dice “El País” en su in- 
formación, que los intentos 


jo maclonal designó a Oscar Albricu, 
también como apoderado. 

Añadió que el organismo “resalvió 
aceptar las 6 renuncias de las conseje- 
ras de la rama femenina, efectuadas 
a través de una solicitada periodís- 
tica, pero rechazando los términos por 
imprudentes y por ser falsos los he- 
chos que los fundamentan”. 


% “RELACIONES NORMALES” 


“Las relaciones son normales y sé 
que la señora presidente mos tiene pre- 
sentes, como corresponde a hombres 
de! movimiento”, manifestó Báez al re- 
ferirse a las relaciones de Isabel con 
él, con Antonio Cafiero y con Angel 
Robledo. “La señora presidente —aña- 
dió— es la continuadora constitucio- 
nal del proceso legado por Perón. En 
sus manos está la responsabilidad de 
interpretar genuinamente y con gran 
sentido de grandeza que si sus cuerpos 
orgánicos —razón y fundamento Jel 


Norma López 


guel Unamuno. 


país; 


Desmintió Unamuno la” 
Gestión que le Atribuyen 


Durante 45 minutos conversó ayer con la 
de la Nación, señora María Estela Martínez de Perón, 
posteriormente durante 1 hora 5 minutos con el minist 
del Interior, doctor Ares, el titular de Trabajo, señor 


Cuando se retiraba de la Casa de Gobierno, el 
Unamuno ' dialogó brevemente con los representan 
la prensa, a quienes expresó que en las menc 
trevistas se habían considerado asuntos generales, 

Preguntado sobre cómo andaban las gestiones cón 
ciliadoras que se le atribuyen en estos momentos, ; 
pondió que “no hay ninguna gestión conciliadora; se 
sobredimensionando la cosa...”, 

Luego, ante otra pregunta respecto a cómo w 
situación actual y lo que preveía para lo inmediato 
“Creo que la situación actual es altamente difíciláN 
obstante, soy optimista. Creo en las naturales rese: 
incluso en las reservas humanas”. 
Con ello dio por terminado el diálogo. 


4 ACTIVIDAD DE ISABEL q 
Desde las 9.5 trabajó ayer en su despacho oficial de] 


INFORMACIO 


E, 


justicialismo— le piden un cami 
rumbos, es para fortalecerla : 
var el orden institucional”, 


4 EL CASO PHILIPPEAUX 


Más adelante el dirigente 
a las declaraciones de Phiilpp 
ciendo que “nunca he sido afly 
MID” ni “empleado de Manrique” 
que —sostuvo— “es tan absurdo q 
resiste un análisis”, Después, ; 
mar sobre su renuncia a la 
general del gremio del segur 
adoptaba tal actitud, entre ot 
porque he recibido información de 
Philippeaux intentaría, a través del 
nistro de Bienestar Social, interven 
obra social de los trabajadores 
guro. Finalmente informó que 
reasumió la vicepresidencia prim 
consejo nacional, y que ya se hizá 
presentación ante la justicia para 
alizar el congreso nacional partid 
que deberá efectuarse en la Capik í 


o 


/ 


ción para los trabajadores en otro gobierno 
que no sea el peronista, y ello lo demues- 
tran los 18 años de desgobierno que suce- 
dieron al golpe del 55”. 

Manuel Pedreira señaló, ante una pregun- 
ta de la prensa, que el ministro de Trabajo 
conyersará con la presidente de la Nación 
para conocer la receptividad de la jefa del 
Estado ante las inquietudes de los represen- 
tantes de las distintas estructuras del Mo- 
vimiento Justicialista, en la reunión del lu- 
nes último, 


de conversar con Lastiri, 
hombre de confianza de la 
presidente Isabel Perón, no 
han' dado resultado, “pues 
Lastiri los rechaza cortés- 
mente a través de terce- 
ros”. 

Lastiri y su esposa llega- 
ron el miércoles pasado en 
avión a Montevideo, cs a 
partir de allí se perdió su 
rastro hasta hoy. 


o e e 


Casa de Gobierno la presidente de la Nación, señora MA 
ría Estela Martínez de Perón, Luego de atender a la firma 
del despacho que le fue presentado por el secretario t60= 
nico doctor González, recibió al ministro de Trabajo, 
Miguel Unamuno, y luego hizo lo propio con el d Len 
doctor Ricardo C, Guardo, que concurrió a sal n 
motivo de viajar a Roma para despedirse de las autoMál 
del Vaticano, donde se desempeñó al frente de la mM 
diplomática argentina hasta su designación como m nis 
Finalmente, la jefe del Estado recibió separadam 
al ministro del Interior, doctor Roberto Ares, y al de E 
estar Social, señor Aníbal Demarco, retirándose de la € 
de Gobierno hacia la Residencia de Olivos a las 14 


ASUMIO NUEVO 
DIRECTOR DE 
AVIACION NAVAL 


En una ceremonia que y 
tuvo lugar ayer a las 11, en 1 
la base aeronayal de Punta I 
1 Indio, asumió sus unciones H 

como director de la Escuela y 
de Aviación Naval el capi- A 
tán de fragata José Alberto ! 
Aguilá, Reemplaza en el 1 
cargo al capitán de fraga- 4 
ta Hugo Carlos Adamoll 4 

Le dio posesión del cargo 4 
el director de Instrucción A 
Naval, contraalmirante Ho- ! 
racio González Llanos, 

En la oportunidad no se 4 
A pronunciaron discursos, pre- » 
a sentando de inmediato al | 
* nuevo jefe sus saludos to- y 
- dos los componentes de la » 
4 Oficialidad. z 
En la ceremonia se dis- y 
% puso la formación de todos A 
y los efectivos, de acuerdo al 1 

ON 

u protocolo usual ea este ti- y 
XK po de actos. n 
' 

' 


* 4 SUBMARINOS 
También a las 11 horas, 
* enla base naval de Mar de; 4 
- Plata, se hizo cargo de la 1 
Á comandancia de la fuerza A 
1 de submarinos el capitán [ 
A de navío Juan Carlos Ma- 4 
4 lugani. 


1 4 INTERIOR 
! Asumió su cargo y ya se y 
! halla en el desempeño de £ 
" sus funciones el nuevo sub- EL 
1 secretario de Asuntos Ins- [ 
% titucionales del Ministerio » 
l del Interior, doctor Carlos 1 
4 María Bravo, - 
" Hasta hace pocos días se y 
A. había desempeñado como 

secretario de la superinten- K 
. dencia de la Corte Supre- 
3 ma de Justicia de la Nación, 


1 hacia Salta el interventor 
K esa provincia, Ferdinando Pedrinl. En- 


ACEPTARON LA DIMISION 
DE PEDRINI; IRA ORSI 


En momentos en que Ferdinando Pe- 
drini regresaba a la provincia de Salta, 
donde se había realizado un paro ge- 
neral —del que damos cuenta más.aba- 
jo— se conoció en esta Capital el de- 
crebo por el cual se acepta su renuncia 
al cargo de interventor federal. El re- 
emplazatite designado por el Poder BEje- 
cutivo para hacerse cargo de dichas fun- 


l ciones es el doctor René Saúl Orsi. 


4 HABLA PEDRINI 

La jefa del Estado “está mal aseso- 
rada”, y “debería rodearse de ptronis- 
tas genuinos”, dijo ayer antes de partir 
federal en 


tre esos malos asesores, señaló al se- 
cretario técnico de la Presidencia, Julio 
González, a quien definió como perie- 


neciente al “lopezreguismo remanente 
en el entorno presidencial”, 

Pedrini, que también es miembro del 
consejo nacional del Partido Justicta- 
lista, desmintió que haya renunciado a 
su cargo en dicho organismo, En la an- 
tevíspera, justamente, participó de la 
reunión en la cual se decidió la conyo- 
catoria del congreso: partidario en eo- 
incidencia con lo dispuesto por el sec- 
tor que acaud lla el gobernador sanjua- 
nino Eloy Camus. 


4 SALTA: PARO TOTAL 

Mientras tanto, cables procedentes 
desde Salta indican que fue práttica- 
mente total el paro dispuesto por la 
CGT y las 62 Organizaciones provincia- 
les en apoyo del comisionado federal. 
Dicho paro se cumplió anteayer, recla- 


mando las entidades gremiales el re- 
chazo, por parte del Poder Ejecutlyo, 
de la renuncia elevada por Pedrini a 
esa función. La dimisión fue ofreciáa 
por éste al ministro del Interior el lu- 
nes último, mientras se realizaba la reu- 
nión cumbre del peronismo en la Casa 
Rosada. 

Asimismo, habían viajado a esta ca- 
pital integrantes de las distintas orga- 
nizaciones gremiales de Salta, de las €2 
Organizaciones y de la Juventud Sindi- 
cal Peronista, en un intento de entre- 
vistar a la Presidente y solicitarle que 
no aceptara la renuncia de Pedrini El 
“endurecimiento” del clima político tor- 
nó estériles dichas reclamaciones, ya 
que sin recibirlos se emitió el decreto 
por el que cesa en sus funciones el ci- 
tado legislador, 


Brasil-EE UU.: Análisis 


Mediante un proyecto de resolución los senadores radi- 
cales Fernando de la Rúa, León, Perette, Jorge Luis Lorenzo 
y Angeloz, proponen invitar al ministro de Relaciones Ex- 
teriores y Culto a concurrir a la primera sesión próxima del 
alto cuerpo, para informar verbalmente sobre los alcances 
y Consecuencias que atribuye el Poder Ejecutivo al reciente 
acuerdo celebrado entre Brasil y los Estados Unidos de Nor- 
teamérica, y explicar la posición del gobierno argentino al 
respecto. : 


+ ABASTECIMIENTO ATOMIC 


Señalan, en los fundamentos de la iniciativa, que el re- 
ciente acuerdo entre Brasil y Estados Unidos ha preocupado 
a la opinión pública latinoamericana. “El asunto —agre- 
gan— puede revestir trascendencia en el plano geopolítico 
y tener incidencia en la perspectiva de la integración latino- 
americana. Debe ser examinado también con relación a 
nuestro desarrollo en lo que hace al aprovechamiento del 
Alto Paraná, y desde el punto de vista de la defensa na- 
elonal, máxime cuando no son lejanos los anuncios de un 
abastecimiento atómico brasileño”. z 

“El examen amplio y serio de la cuestión es necesario 
—concluyen— y para ello proponemos que el ministro de! 
Talmo concurra al Senado para que en sesión pública (o se- 
creta, si la naturaleza de la información lo h'clera preciso), 
responda sobre el tema y explique la posición del gobierno 
argentino, 


Fue Evocado San Martín 


_ Fue celebrado en la víspera, a lo largo y ancho del 
país el 198% aniversario del nacimiento del General San 
Martín, prócer indiscutido del país y legendario Liberta- 
dor de América del Sur. 

En el Ejército fue evocada la fecha en todas las guar- 
niclones del territorio, pero alcanzó mayor solemnidad la 
formación especial realizada en la localidad de Yapeyú, Co- 
rrientes, tierra natal del “Padre de la Patria”, que estuvo 
a cargo de una compañía del Regimiento 5 de Infanteria. 


4 EN LA PLAZA HOMONIMA 


Sia embargo, el acto central de homenaje tuvo lugar 
en la Plaza San Martín de esta Capital, al pie del tradi- 
clonal monumento, Con asistencia de representantes de ins- 
tituciones civiles, del Ejército, de la Armada y la Fuerza 
Aérea, quienes depositaron respectivas ofrendas florales, La 
ceremontía fue presidida por el general de brigada José Ma- 
ría Roldán, aute quien fue presentado el desfile de tropas 
pertenecientes a la guarnición militar Buenos Aires y el 
Zegimiento Granaderos a Caballo General San Martín. 

Tras el saludo de rigor y la ejecución del Himno Na- 
cional, pronunció una alocución el jefe de los Granaderos, 
teniente coronel Obdulio D'Alessandri, quien destacó sus 
rasgos biográficos, su labor como militar y el ejemplo que 
significó para los argentinos, en el pasado, en el presente 
y en el futuro, 


PROPONEN UN 
VARIANTE Al 
JUICIO POLITICO 


El senador Francisco MA 
Cerro (Partido Revol 
nario Cristiano) proye 
que se agregue al artic 
1? del “Procedimiento 
el caso de juicio político 
incorporado al reglamen 
de la Cámara Alta, el 
guiente párrafo: “El Señú* 
do, con el voto de las 
tercios de los miembros 
sentes, podrá suspende 
sus funciones al ac 
mientras se sustanel 
juicio político hasta 
nalización”, 


% “LAGUNA” 

Esta reforma 
senador Cerro— 6e 
ta por sus propios. 
nos y tiende a llenar 
laguna del reglamento He 
cuerpo, 

Se trata seña 
que el tiempo necesalk 
e la Ep, de Y 
cio donde se respeta 
garantías de la defensa 
juicio y del debido proé 
no sea obstáculo a UnA 
dida rápida que pu6 
necesaria para 
dar la existencia mismes 
las instituciones, 

Cerro cita una Se 
antecedentes en 
constituciones pro! 

Obviamente, el peaidas 
legislador guarda UN 
trecha relación con 
sibilidad de juicio P 
a la presidente, Lem 
ha tomado en las UM 
jornadas —según 14 
mos— inusitada v 
en medios parlamentW 


nn qn iii iodo dodo 


a 


y 0 Her 
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* Hubo Silbatinas y Abucheos Para el Proyecto 


La posición del Grupo de Trabajo, el 
Partido Intransigente y la rama gremial 
del bloque mayoritario frustró esta ma- 
drugada una votación de la Cámara de 
Diputados en favor de la inclusión y 
tratamiento sobre tablas del proyecio de 
juicio político a la presidente de la Na- 
ción, según la iniciativa que hace más 
de dos meses presentara la Fuerza Fe- 
deralista Popular (FUFEPO), 

El diputado Francisco Moyano, demó- 
crata de Mendoza, fue el encargado de 
plantear la cuestión, pero la rechifla y 


constante abucheo del sector ultraver- 
ticalista casi le impidió redondear el 
lanteo. Antonio Troccoli, jefe de la 


Cada radical, hablé con singular dra- 
matismo para apoyar la iniciativa de 
la FUFEPO, y señaló que la información 
de que se disponía sobre la peligrosa 
inseguridad de las instituciones obligaba 
a una salida parlamentaria como la 
propuesta, para que la jefa del Estado 
fuera removida. 

Julio Bárbaro, del Grupo de Trabajo, 
anunció su votación negativa porque la 
cuestión —dijo— era delicada y merecia 
una sesión especial. El diputado Lima 
defendió a la presidente, hablando pur 
el oficialismo, y Ferreyra, del MID, apo- 
vyó el juicio político, lo que generó un 
gran escándalo en el sector mayoritario. 

Finalmente, tras una serie de exposi- 


ciones de diferentes sectores, se votó 
con resultado negativo.| Al cierre de 
esta edición, más de 200. legisladores con- 
tinuaban sesionando para decidir si la 
cámara puede autoconvocarse y para 
prorrogar el mandato de la comisión 
investigadora de Bienestar Social y la 
Cruzada de Soiidaridad. 


% GRUPO DE TRABAJO 
Si bien no nos oponemos a la de- 
claración de inhabilidad de la presi- 


dente, no nos parece prudente la par- 
ticipación de esta mañana (por la de 
ayer) de dos miembros del Grupo de 


Trabajo en las deliberaciones radica- 
les con los demás opositores”, reteló 
un calificado vocero del sector a poco 
de haber concluído la reunión que fue 
continuación de la suspendida la no- 
che del martes Esta definitoria acla- 
ración parecía destinada a atenuar 
otra, más concluyente, que implica un 


casi total desvanecimiento de las po- 
siciones sostenidas hasta ahora por el 
Grupo de Trabajo. Poco después, se- 
ñalaroa que “es nuestra intención no 
permitir que la salida que se busca la 
den los propios peronistas”, 


% DECISION RADICAL 


Mientras se 
instancias para 
ra “viabilizar” la 


iban agotando todas las 
E más que pa- 


especial de 


sesión 


la Cámara, los senadores, diputados y 
miembros del Comité Nacional del ra- 
dicalismo, con su presidente Ricardo 
Balbin en la mesa de conferencias, vol- 
vieron a reunirse, El jefe de la ban- 
cada en Diputados y su similar del Se- 
nado, doctores Antonio Tróccoli y Car- 
los Perette, hicieron una exposición 
sobre lo decidido en la reunión pre- 
via mattenida por el radicalismo con 
los restantes jefes parlamentarios de 
oposición y los dos representantes del 
Grupo de Trabajo. Se convino enton- 
ces que con la firma de 125 diputados 
se pediría al presidente provisional del 
Senado, doctor Italo Luder, la convo- 
catoria de la asamblea legislativa. El 
doctor Ricardo Balbín habló para apo- 
yar tal decisión “en virtud de la pal- 
pable exigencia pública para que el 
Parlametto se pronuncie en defensa 
del proceso institucional”. 


Y CLIMA DE LAS GESTIONES 


Mientras —con una sensible demo- 
ra— comenzaba la reunión de la Co- 
misión de Labor Parlamentaria, que 
agrupa a los jefes de todos los blo- 
ques políticos de la Cámara baja, los 
posillos del Congreso colmaban su ca- 
pacidad con la presencia de refuerzos 
de las habituales guardias periodísticas 
y enviados especiales de la prensa ex- 
tranjera. 


INFORMACION 


EXTENSO ANALISIS DEL 
PRESUPUESTO MILITAR 


El ministro de Justicia e interino de Defensa, JOSÉ 
Alberto Deheza, mantuvo ayer una prolongada reunión 
con los comandantes generales de las Fuerzas Armadas 
para considerar, según se informó, temas vinculados al 
presupuesto de las instituciones castrenses. Asistieron ade- 
más el titular de Economía, doctor Mondelli, y co.aborá= 
cores del área 

Diversos trascendidos coinciden en señalar que ade- 
más de los temas económicos fueron abordadas cuestipnes 
referidas a la situación nacional. Se indicó que los altos 
jefes militares lion los puntos de vista de los orga- 
nismos castrenses ante la presente evolución del proceso 
institucional que corre el grave peliglo de interrumpirse 
opiniones ya habrían sido adelantadas al ministro 
Guardo, y serían el motivo, sezún señalan los trascendi- 
jos, que provocaron la presentación de su renuncia, 

Y JEFES DE ESTADO MAYOR 

Por su parte, los jefes de los estados mayores de las 
tres fuerzas armadas se reunieron también ayer en un “al- 
muerzo de trabajo” en el edificio “Libertad”, sede del Co- 
mando General de la Armada 

Estuvieron presentes el jefe del Estado Mayor General 
Naval, vicalmirante Armando Lambruschini, el jefe del 
Estado Mayor General de Ejército, general de división Ro= 
berto Eduardo Viola, el jefe del Estado Mayor General de 
la Fuerza Aérea, brigadier mayor Omar Grafigna y el jefe 
del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, almi- 
rante Justo Guillermo Padilla, 


EL P.l. URGE DEBATIR LA CRISIS 


El grupo parlamentario del 


que a sesión especial de 
Diputados para hoy, a las 15, 


atraviesa el país 
Sostienen los diptados del P. 
graye situación política por la 


tados, 
argentino, recoger el estado de 
generalizada motivado por 


la vida nacional”. 


El Calendario 
Escolar 1976 


Ministerio de Cultura 
y daración dio a conocer 
aver el calendario escolar 
único que comprende la to- 
talidad de los establecimien- 
tos de enseñanza primaria, 
preprimaria, secundaria y 
técnica, estatal y privada, y 
que se aplicará durante to- 
do el año 1976. 

El período escolar común 
comenzará el 1% de marzo 
entrante o el primer día há- 
bil siguiente, si aquél fuese 
feriado, y concluirá el 31 de 
diciembre, o el último día 
hábil anterior. Se entiende 
por periodo escolar común 
aquel durante el cual los 
maestros y profesores de- 
sempeñan tareas vinculadas 
con la enseñanza, sin que 
ello implique necesariamen- 
te la asistencia de alumnos 
a clase. 

El término lectivo, en 
cambio dará comienzo el 17 
de marzo, concluyendo el 7 
de diciembre. 

Finalmente, el calendario 
determina el período qu 
abarcará el receso invernal 


-del 19 al 30 de julio— > 
las actividades que debe de- 
sarrollar el personal directi- 


vo y docente 


TELAM: PLANTEAN 
UN CONFLICTO 


Una conflictiva 
se creó en el dia de ay 
cuando Jos tres 
de la agencia oficial TEL 
presentaron su renuncia al 
secretario de Prensa y Diíu- 
sión de la Presidencia de la 
Naclón. Según informaciones 


situación 


director 


obtenidas de los miemoros 
renunciantes, señores Fede- 
rico Vistali, Juan Antoni: 


Juan Esteban Fer- 
las dimisiones les 


Calviño y 
mándea, 


fueron pedidas por el señor 
Papaleo por negarse a au 
mentar a siete el pl de 


directores en la empresa 


y 


Partido In- 
transigente propuso anoche que se convo- 
la Cámara de 
para consi- 
derar la grave situación política por la que go de 


IL que “la 
que atra- 
viesa el país impone a la Cámara de Dipu- 
en cuanto representante del pueblo Fl 
inquietud SS 
la agobiante si- 
tuación que impera en todos los órdenes de 


REFRIGERACIÓN 


Afirman que la convocatoria 


cias requi: 


ir impasibles al 


de las instituciones que emanan 
beranía popular” 


Y BELGRANO RAWSON 


doctor 
presidente del 
Luis y ex subsecretario del 


de los ór- 
ganos constitucionales para lograr 
luciones institucionales que las circunstan- 
en, “no puede soslayarse sin ries- 
desenlace de 
un proceso que puede conducir al derrumbe 


Guillermo Belgrano Rawson, 
Movimiento Popular 
Interior, 
firió en crudos términos a la actitud par- 
lamentaria frente a los sucesos nacionales. 


las so- 


Seguidamente agregó que 
diluimos en 
quiebra institucional, 


de San Brasil 


se re- 


“La crisis está generada por la tremenda 
incapacidad del gobierno para gobernar — 
diio—, pero lo más grave es que los legis- 
ladores de la mayoría y la primera minoría, 
esto es, justicialistas y radicales, parecieran 
no comprender que las instituciones no son 


“mientras 
esta desgraciada situación de 
avanza como 
primera potencia y la Argentina disminuye 
su producción de petróleo, carbón, 
laminados, automotores, tractores y se en- 


cuentra en estado de parálisis absoluta”, 
Belgrano Rawson sostuvo que “donde existía 
voluntad y capacidad de trabajo solo hay 
ánimo especulativo y donde la moral de- 
biera imperar el robo y el peculado carac- 
teriza a los funcionarios públicos”. 


de la so- cáscaras vacias y que su obligación como “Lo doloroso —amplió— es que los seño- 
legisladores es ejercer las funciones que res legisladores no comprendan su papel 
la Constitución ha puesto en sus manos”, verdadero en la hora más critica que ja- 


más haya vivido el país, Este es el Parla- 
mento de las declinaciones desde el 25 de 
mayo de 19713 hasta la fecha —concluyó—, 
y las rebuscadas salidas que se ensayan cons- 
tituyen una suerte de onanismo instituclo- 
nal que la República no sopor 


nos 


arrabio, 


¡ EL MAYOR EXITO EN LA HISTORIA 


DEL TEATRO ARGEN 


INO! 


HUMOR + POLÍTICA + BELLEZA + MUSICA 
EN 


ENTRE JULEPE 
Y JULEPE 
LEGAREMOS AL 77... 


PROHIBIDO PARA MENORES DE 18 AÑOS 


ALFREDO , 
BARBIERI 


VERONICA LANGE + SUSANA QUINTEROS + MONICA ESCUDERO +PETTY CASTILLO 


DON 
X PELELE 


AY 


UAN cis. 


CALABRO 


PATRICIA DAL | NURI CID | PATRICIA DAL 


SUPER 


ULISES DUMONT + CARLOS MORENO + MARIO FOR 


LIBRO Y DIRECCION GENERAL 


HUGO MOSER 


CORRIENTES 746 


UNA «+ CACHO ESPINDOLA 


OY 


ASTROS 21 y 23 HORAS 


E 
y 


Intensas diligencias y negociaciones vie- 
men realizando los responsables de la con- 
ducción económica nacional y funcionarios 
del Banco Gentral con el objeto de superar 
la actual coyuntura financiera que afecta 
al sector exterior. Como fue informado en 
ediciones precedentes, mañana, si no se lo- 
gra refinanciar ciertos vencimientos que se 
deben cumplir en el exterior, llegaríamos a 
una situación que los economistas denomi- 
nan como “estrangulamiento”, es decir, que 
se ra en la cuenta de Divisas del 

un saldo en rojo del orden de los 34 
millones de dólares. 

Este saldo se origina en que el total de 


AA 
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Banco Central: Buscan Conjurar 
el Inquietante “Saldo en Rojo” 


196,9 millones de dólares y los ingresos pre- 
vistos al 29 de febrero solo totalizarán, 
aproximadamente, los 139 millones, contán- 
dose con un saldo disponible al 17 de fe- 
brero de 24,1 millones. 

De los vencimientos en gestión para su 
refinanciación, el más importante es con el 
Chace Manhattan Bank, con el cual existe 


de dólares. Cabe recordar que en estos úl- 
timos días permaneció en nuestro país el 
vicepresidente de esa casa de crédito, Fran- 
cis Mason, quien tuvo prolongadas conver- 
saciones con el titular de Economía, 

En círculos allegados al Palacio de Eco- 
nomía, los comentarios son optimistas res- 
pecto de la prolongación de los plazos, ya 


o 
rs 


especial cuando se ha tratado e 
Manbattan Bank. 

Esto, sin dudas, traería un g 
a la conducción económica, máxim 
bién si se obtiene la refinanciac 
crédito vencido del Credit Lyo 
Francia, por un monto de 154 millon; 
dólares, que incluye la amortización 
intereses. 5 

El doctor Emilio Mondelli almorzó ay, 
dependencias del Banco Central con 
ñor Jack Giinther, jefe de la 
Fondo Monetario Internacional. Paj 
de la reunión el presidente del BCRA; 
tor Zaldueño, lo mismo que el asesor 


los compromisos 


inmediatos ascienden 


a un compromiso de pago por 31,3 millones 


EL SALARIO REAL 


LA CGT PROPICIA UNA 


SUBSTANCIAL MEJORA Y 


CONTROL DE LOS PRECIOS 


Es obvio que los dirigentes de la Con- 
Tederación General del "Trabajo mane- 
jan una mueva estrategia, basada fun- 
damentalmente en la defensa del sa- 
lario real, cuyos alcances son en verdad 
“irreales”, imaginarios o ficticios, como 
quiera llamárselo. Oficiosamente, días 
atrás se anunció que la CGT pedirá un 
sueldo mínimo de 2 willones de pesos 
viejos, en vista de que el Estado no pue- 
de hacer frente al crecimiento ince- 
sante de los precios”. 

La central obrera habría montado 
un departamento de estadísticas que 
giraría Sobre el control de precios y 
salarios. 

El último incremento salarial del 18 
por clento fue superado —se afirma— 
en el transcurso de los primeros dias 
del mes actual con la insólita trepada 
de valores en todos los artículos, es- 
pecialmente de aquellos que componen 
la canasta familiar, 


El presupuesto hogareño ahora es 
abigustioso y se afirma que el 40 por 
cierto de los ingresos está destinado al 
costo de la carne y otro tanto a Jos 
productos de almacén. 

El salario nominal, acrecentado por 
el 18 por ciento, dio como resultado 
una caída en el salario real, que “ac- 
tualmente —dijeron algunos dirigen- 
tes— está por debajo del correspon- 


TRAFICO ILEGAL DE DIVISAS: REDADA POLICIAL 


diente 21 mes de octubre del año pa- 
sado”. 

La CGT propiciará en estos dias 
una fuerte mejora salarial y reiterara 
a las autoridades nacionales la necesi- 
dad de un severo control en los pre- 
cios como medida fundamental en de- 
fensa de la economía popular 

Algo que, sin duda, ha contribuido 
a urgir a los dirigentes cegetistas a re- 
clamar las mejoras, es la perspectiva 
nada tranquilizadora que deben afron- 
tar miles de hogares de trabajadores 
al aproximarse la fecha en que comen- 
zarán las clases, lo cual demandará un 
verdadero sacrificio dado los precios 
exhorbitantes que se anuncian, 

En este aspecto, cabe acotar que aún 
no Se procedió a la congelación de los 
precios que había sido anunciada, 


% SUELDOS ACTUALES 


¿Qué sueldos se pagan actualmente? 
Fuentes políticas hicieron circular en 
el Parlamento un listado, actualizado 
a enero pasado, sobre los salarios que 
perciben los trabajadores Je veinte in- 
dustrias manufactureras, calculados en 
doscientas horas mensuales de trabajo, 
tanto para peones como para oficiales. 

Los importes incluyen el aumento del 
18% de enero último y sin muchas con- 
sideraciones se demuestra que las re- 


ES IRREAL 


muneraciones han quedado sumergidas 
a causa del alto costo que han alcan- 
zado los artículos, lo que gravitó direc- 
tamente en el deterioro del salario real, 
tema que preocupa a la CGT y que se 
intentará corregir con un nuevo pedi- 
do de incremento, basado en dos mi- 
llones como tope mínimo. 


Y REMUNERACIONES 


Estos son los sueldos que perciben los 
trabajadores: Textil (lana), peones $ 
786.600; oficiales $ 793,000; Textil (al- 
godón), $ 778.000 y $ 800.000; Alimen- 
tación, $ 782.800 y $ 871.400; Carne, 
$ 812.000 y $ 919.000; Lechería, $ 800.000 
y $ 882.400; Vitivinícola, $ 1.012.800 y 
$ 1.062.400; Calzado, $ 860.000 y $ 992.600; 
Confección, $ 778.600 y $ 866.400; Ta- 
baco, $ 858.400 y $ 880.000; Madera, $ 
790.000 y $ 910.000; Papel, $ 894.400 y 
$ 920.000. Gráficos, 910,000 y 1.164,200; 
Cuero, $ 880.000 y 1.020.600; Caucho, 
$ 830.00 v 916.400: Ceramistas, $ 883.000 
y $ 1.142.000; Mosaístas, $ 850.000 y 
$ 900.000; Vidrio, $ 633.000 y $ 665.400; 
Metalúrgicos, $ 822000 y $ 1.070.200; 
Mecánicos. $ 940.000 y $ 1.156.400 y Quí- 
micos, $ 782.200 y $ 859.600, 

Tomando en cuenta los veinte gre- 
mios señalados, el promedio general de 
lo nue perciben los peones es de $ 834,200 
y el de oficiales de $ 935.600. 


que existen antecedentes en la materia, en 


negociaciones 


e 


Osciló el 
Tendencia 


Buenos Aires, 
11.434.547 pesos nominales, 


% VALORES AJUSTABLES 
Respecto de los Valores 


operaciones de gran monto, 
venta. 


(anterior 1.036,50). 
rior, 617,80. Tercera se; 


Segunda 


QUIJANO-BLANCO: TEMA, 
INDUSTRIA DE CARNES 


PUNTA DEL ESTE, 25 
(ANSA). — La instrumen- 
tación formal para la co- 
mercialización de carnes fue, 
se dijo, el tema prioritario 
del - encuentro “informal” 
que sostuvieron hoy aquí los 
cancilleres de Argentina, 
Raúl Quijano y de Uruguay, 
Juan Carlos Blanco. 

Nada oficial se informó 


En forma animada trabajó la Bolsa de Valore 
operándose en papeles particulare; 


949.054.833 pesos. La plaza, en ese orden, mostró una 
table firmeza y confianza de los compradores, regist 
dose un total de 51 papeles con alza contra 8 que 
traron pérdidas de sus montos anteriores, mientras € 
24 firmas mantuvieron su mismo nivel, z 


volvieron a operar con gran actividad. Empero, log Bi 
nos para Inversión y Desarrollo perdieron 60 puntos, clay 
surando con tendencia ligeramente floja, 

En cuanto al dólar, en el mercado paralelo no hubo 


Hubo. al promediar la tarde. una baja. Fin 
mente el cierre osciló en 28.500 y 29.000 pesos viejos, 
Valores Nacionales Ajustables: Primera serie: 1.0 


205,10 (anterior valor, 


externas Ricardo 


Dólar: Hub | 


a la Vent 


sobre un total general” 


Nacionales Ajustables, 


mostrándose tendencia a 


serie: 626 (cotización 


sobre lo conversado, pera He 
habría hablado de los c0%- 
venios vigentes, el ritmo de 
obras binacionales y el Ma: 
zado de los actos para 
inauguración del 
Fray Bentos-Puerto Un 
Quijano y su comitiva: 
gresaron por la tarde a B 
nos Aires, donde seguramén 
te informarán acerca de 
gestión 


* 


Alrededor de 3.500 millones de pesos mo- 
meda nacional fueron requisados por la Po- 
licía Federal, en procedimientos tendientes 
a reprimir el tráfico ilegal de divisas en la 
vía pública. Las actuaciones se llevaron a 
cabo, en la mayoría de los casos. ante las 
puertas de ¡as casas de cambio autorizadas, 
ya gue personas inescrupulosas se dedicaban 
a operar en las inmediaciones de dichos lo- 
cales a fin de aprovechar los altos gravá- 
menes impuestos a estas actividades en ban- 


cos. y agencias que funcionan en ese radio. 

Por tal motivo, muchos de los involucra- 
dos compraban moneda extranjera a des- 
prevenidos turistas, para luego venderla con 
pingiies ganancias a interesados en cambiar 
dinero argentino para proteger así sus aho- 
rros de la inflación y la desvalorización mo- 
netaria. 


% UNA FORTUNA 


Según la información oficial, personal del 


departamento de Delitos Económicos de la 
Policía Federal procedió a incautarse de 
15.000 dólares en billetes y cheques de via- 
jero, en diversos lugares de la vía pública. 
Asimismo se estableció que en la agencia de 
quiniela y PRODB ubicada en San Martín 
284, en una pequeña oficina, se operaba en 
divisas en el mercado paralelo. Alí los efec- 
tivos secuestraron 9.500 dólares en billetes y 
12.000 más en cheques simples y cheques de 
viajero. Al frente de este comercio estaban 


Alberto Apalategui, titular de la agenciajy 
su socio, Orlando López. > 


% MAS DETENIDOS 


Por otra parte, en la agencia ubicada” 
Sarmiento 540, planta baja, el personal P 
quisante detuvo a tres personas —cuya (Ml 
ción no se suministró—, al tiempo q 
requisaban 60.000 dólares, De todo lo ac 
do se ha dado intervención a la Gerenc 
Fiscalización Cambiaria del Banco Cen 


VINO: INDUSTRIALES Precio 
DISPUSIERON PARO 


La Asociación Vitivinícola 
Argentina, en asamblea €ex- 
traordinaría de todos sus 
asociados, a modo de pro- 
testa por la situación que 
atraviesa esa área industrial, 
dispuso un cese de activida- 
des que se hará efectivo el 
día de mañana. 


Trascendió que la decisión 
se basa fundamentalmente 
en el congelamiento del pre- 
cio final del yino y la de- 
mora por parte de la Secre- 
taría de Comercio, en reco- 
nocer el traslado de los ma- 
yores costos “justificados por 
el expediente iniciado opor- 
tunamente”., 


Por ahora la resolución 
adoptada por el citado sec- 
tor empresario ratifica una 
decisión anterior de tomar 
medidas de fuerzas progre- 
slyas y autorizar su imple- 
mentación, en caso de no 
resolverse el nuevo precio 
del vino en el curso de ésta 
semana. 


% INQUIETUD 


MAR DEL PLATA, 25 (De 
nuestro corresponsal). — El 
Centro de Almaceneros Mi- 
noristas y Afines de esta 
ciudad informó que ha dis- 
puesto iniciar un operativo 
destinado a obtener márge- 
nes de utilidad para satis- 
facer la necesidad de una 


normal eyolución comercial, 
En principio y como pri- 
mera medida de este plan de 
acción se ha decidido la no 
adquisición de vino común 
de mesa, hasta tanto no sea 
acordado el 20 por ciento de 
margen reclamado ante_ la 
Secretaría de Comercio, 


Trascendió que por ahora 
los almaceneros venderán 
las existencias de vino y no 
repondrán el producto, por 
lo que en pocos días, según 
se calcula, quedará agotado . 
el “stock” de dicha ¡bebida 
y comenzarán los problemas 
para conseguirla, 


Social. 


Pasivos: Una Asamblea 


Para mañana, a las 15 horas, la Mesa Coordinadora 
de Organizaciones de Jubilados y Pensionados ha convyo- 
cado a una asamblea de afiliados, tal cual había quedado 
establecido en el noveno Congreso General de ese ente, 
que agrupa a la clase pasiva. 
cabo en Chacabuco 955, y en el Orden del Día figuran 
varios puntos, El más importante, con toda seguridad, es 
el que dispondrá autorizar a la Mesa Coordinadora a soli- 
citar al Ministerio de Bienestar Social un aumento en las 
asignaciones para llevar a no menos de un millón de 
pesos viejos los beneficios. 

El pedido también se hará extensivo para - quienes 
estén inscriptos en la Caja de Trabajadoreg Autónomos, 
mientras que en otro punto se pedirá la solución de los 
problemas pendientes en el Instituto Nacional de Asistencia 


Por otra parte, los jubilados piensan reclamar la anu- 
lacin del artículo 36 de la ley 21.118, que impide que 
la clase pasiva reciba el 82 por ciento del sueldo del 
trabajador activo antes de los 4 años de antigiledad, * 


La reunión se llevará a 


El secretario de Energía, 
ingeniero Raúl Guiscardo, 
conyocó ayer a una confe- 
rencia de prensa para infor- 
mar que había dispuesto 
abrir sumario para determi- 
* mar las razones por las cua- 
les la Dirección de Comer- 
cialización de Yacimientos 
Petrolíferas Fiscales dispu- 
so el aumento de los iubri- 
cantes, aceites básicos, des- 
tilados de proceso, extracto 
aromático, a.erolubricantes 
1065, 1080, 1100 y 1120, y lí- 
quidos para frenos y nue- 
yas bonificaciones por ven- 
tas de aceites a granel, sin 


DESVALIJAN EL CONGRESO 
CON ROBOS “HORMIGA” 


En: el Congreso de la Nación, me- 
diante el sistema “hormiga”, manos 
anónimas —aunque identificables para 
los investigadores— se están robando 
desde azúcar hasta elementos de herre- 
ría del edificio, Esto, si bien parece ser 
un mal de los tiempos que corren, ha 
llegado a extremos insólitos: ¡desapare- 
ció un inodoro!, 

Esta situación, sin embargo, no cons- 
tituye una novedad, ya que desde di- 
ciembre se han formulado denuncias re- 
feridas a la sustracción de útiles de 
escritorio, comestibles, ete, Ahora, en 
vista del estado de cosas a que ha lle- 


gado esta modalidad, las autoridades de 
ambas cámaras han dispuesto que se ini- 
cie una exhaustiva investigación, a fin 
de echar mano a los culpables, 

En la víspera los cronistas parlamen- 
tarios fueron informalmente invitados 
a comprobar por sí mismos las desapa- 
riciones. Pudieron ver, entonces, cómo, 
de diversas dependencias, manos anóni- 
mas habían arrancado herrajes, canillas 
y otros elementos sanitarios. También 
se hizo saber a la prensa que los rate- 
ros extendieron su radio de acción a las 
despensas, de donde robaron café, azú- 
car y otros comestibles fácilmente disi- 


mulables entre sus prendas de vestir. 

Trascendió que los responsables de 
estos lamentables hechos serían ocasio- 
nales descuidistas o rateros que apro- 
vechan cualquier ocasión para hacerse 
de algún elemento que, en muchas opor- 
tunidades, luego no les reporta ninguna 
utilidad. 

Por otra parte, lo sórdido de estos 
latrocinios radica en que sus presuntos 
beneficiarios no reparan en que el úni- 
co perjudicado €s el pueblo, pues los 
gastos para cubrir las actividades in- 
dispensables del Congreso surgen del 
erario público, 


YPF: SUMARIO PO 
LOS LUBRICANTE 


autorización de la autorld 
superior. 


La decisión de inyesúl 
esa medida fue dispuesta, 
el ingeniero Guiscardo en. 
calidad de interventor: 
YPF, por cuanto ejerce A 
dos cargos al mismo t 

La resolución lleva el 
mero 21 y señala que Q 
el primer minuto de hoy 
berán volver los preclos € 
los lubricantes, destil de 
proceso, extracto arol 
aerolubricantes 1065, 4 
1100 y 1120 A 

También se reduce el ds 
cremento dispuesto ell 
bonificaciones de los €XPRE 
dedores. y 


4 TARIFAS 
El secretario de Ené 
declaró que las nuevas 
fas de los combustibleS 
encuentran todavía A 
dio de la conducción 
mica, por lo que la 4 
que se adopte más adel 
debe comprender a la 
lidad del espectro deB 
ductos de la dependendl 


% INDEXACION - 

El ingentero  Guis6 
adelantó que en €se P 
te de medidas se en0 
la suspensión de la 
ción de la indexación 
por ciento mensual € 
tarifas de la luz Y 
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Colonias: 
Solución 


Quedó ayer solucionado el conflicto que paralizó las 
actividades en las colonias de vacaciones municipales y que 


afectaba a más de 5.000 niños. 


Los maestros de educación física y recreación recla- 
maban el pago de los salarios adeudados desde el co- 
Según informaron voceros de 


mienzo de la temporada. 


los trabajadores, en las entrevistas realizadas con el sub- 
Comunidad, 
sus 


director de Asistencia y Promoción de la 


doctor Julio Carrillo, no encontraron respuesta a 
clamos, por lo que debieron iniciar la medida de fuerza 


La mediación del presidente de la Sala de Represen- 
tantes, Manuel Rosato, posibilitó el acuerdo con el Depar- 
tamento Ejecutivo, el que se comprometió a hacer efec- 
tivos los haberes adeudados entre el 10 y el 15 de marzo 


y en no aplicar sanciones a los huelguistas. 
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Con motivo de la falta de pago en varias obras ofl- 
ciales, la Unión Obrera de la Construcción de la Repú- 
blica Argentina 
de Bienestar Social, 

El secretario general de la entidad gremial, Rogelio 
Papagno, expondrá a Demarco la situación creada por la 
falta de pago en varias obras oficiales y las consiguien- 
tes incidencias negativas que esa situación representa para 
numerosos obreros de la construcción. 

“CLARIN” 

Hoy, a las 20, tendrá lugar en Chacabuco 955 el acto 
organizado por el cuerpo de delegados de la Asociación 
de Periodistas en repudio a la patronal del diario “Clarín”, 
por el despido de 50 trabajadores de esa empresa, Parti- . 
ciparán legisladores y dirigentes de varios gremios. . 


e e e 


GREMIOS 


(UOCRA) solicitó audiencia al ministro 


Anibal Demarco. 


LEVANTARON PARO FERROVIARIO 
QUE DEBIA REALIZARSE HOY 


SUPERARON EL 
CONFLICTO 
EN EL CAUCHO 


CORDOBA, 25 (De nues- 
tro corresponsal). — Fue su- 
perado el conflicto en la 
empresa de caucho “Goma- 
Cord”, al reincorporar la 
misma a los trabajadores 
despedidos. 

Los obreros obtuvieron 
además el pago correspon- 
diente a salarios adeudados, 
reabriéndose la fábrica que 
fuera cerrada por la em- 
presa 


SANIDAD 


ROSARIO, 25 (De nues- 
tro corresponsal). — Fue le- 
vantado el paro de activi- 
dades que llevaba a cabo el 
personal de sanatorios y es- 
tablecimientos asistenciales 
privados, en reclamo de la 
aplicación del Convenio Co- 
lectiyo de Trabajo pactado 
en las paritarais. 


PLENARIO 


FORMOSA, 25 (De nues- 
tro corresponsal), — El ple- 
nario de la Confederación 
General del Trabajo y las 
62 Organizaciones resolvió 
pasar a cuarto intermedio 
hasta el próximo viernes, in- 
formaron voceros gremiales 

Indicaron que la reunión 
solo sirvió para efectuar un 
cambio general de impresio- 
nes sobre la situación na- 
cional y provincial, acordán- 
dose finalmente seguir deli- 
berando pasado mañana. 


El SINDICATO DE PRENSA 
EN ESTADO DE ALERTA 


Asociación del Personal de Dirección ¿Je 
los ia ia Argentinos, resolvió levantar el 
paro que tenía dispuesto realizar hoy y mañana, 

La decisión fue adoptada en virtud “de la 
buena disposición encontrada en las esferas ofi- 
ciales y en el ámbito del Ministerio de Trabajo 
para superar el diferendo”. 

Durante toda la jornada de ayer, dirigentes de 
APDFA llevaron a cabo diversas gestiones en 
procura de hallar una solución al problema que 
los afecta y que está radicado en el pedido que 
formula la entidad de que se le reintegre la re- 
presentatividad sindical de todos los ferroviarios 
que actúan en calida dde personal de dirección. 

Se desarrollaron, incluso, gestiones ante la pro- 
pia Secretaría Técnica de la Presidencia de la 
Nación. Finalmente en horas de la noche las 
conversaciones para llegar a un posible acuerdo 
habían avanzado a un nivel tan satisfactoric 
que los dirigentes resolvieron levantar el paro, 
teniendo en cuenta que todo parece orientarse 
hacia una rápida solución del diferendo, 


% REUNION EN TRABAJO 

En el departamento N? 7 de la Dirección Nu- 
cional de Relaciones del Trabajo se realizó en 
las últimas horas de la tarde una reunión, de 
la que participaron representantes de la Asocia- 


LOS PANADEROS HARIAN PARO 


ción del Personal de Dirección de los Ferroca- 
rriles Argentinos y de la Empresa Ferrocarriles 
A'gentinos. 

En la oportunidad de la audiencia, que fue 
presidida por el secretario de Relaciones Labo- 
rales, señor Matías Santiago Brun, y por espe- 
cial pedido del ministro de Trabajo de la Na- 
ción, señor Miguel Unamuno, la comisión direc- 
tiva de la entidad sindical resolvió levantar las 
medidas de acción directa. 

% LA FRATERNIDAD: ACLARACION 

Por su parte, la comisión directiva de La FPra- 
ternidad informó que no había resuelto su adhe- 
sión a la medida de fuerza dispuesta por la 
Asociación del Personal de Dirección de los Fe- 
rrocarriles, aclarando que “desde el inicio del 
conflicto ha actuado como mediadora, con la 
finalidad de colaborar activamente hacia el 
arribo de una solución satisfactoria para las 
partes. Precisamente esa condición de media- 
dora hace que La Fraternidad se mantenga al 
margen, ya que tomar parte implicaría la pér- 
dida inmediata de aquélla”. 


Y MOVIMIENTO UNIFICADOR 


Ha quedado constituido en el ámbito de la 
provincia de Buenos Aires, el Movimiento Uni- 


ficador Ferroviario General San Martín, El 
movimiento, recientemente creado, ha dado a 
publicidad una declaración señalando “la irre- 
vocable decisión de luchar por la defensa y 
acrecentamiento de los derechos sociales a tra 
vés de la acción social y gremial”, asegurando 
que en su accionar “no existen ni existirán 
discriminaciones de carácter político, racial o 
religioso”, a la vez que reiteran su “solidaridad 
con los principios de lucha y de emancipación 
integral de la clase trabajadora”. 


El movimiento tiene planteados entre sus pos- 
tulados la “equiparación y jerarquización salarial 
con otros entes estatales mejor remunerados; 
la defensa de la continuidad de la carrera fe- 
rroviaria, elevando el escalafón hasta jefe de 
oficina primera, de manera que se cumplan los 
anhelos de superación de los trabajadores del 
riel; la construcción de campamentos modelos 
para el personal de Vía y Obras de toda la red; 
la jerarquización y restitución de poderes a los 
jefes de estación; la reactivación de cuadrillas 
para limpieza de estaciones, edificios, cortes de 
pasto y limpieza de coches; la recuperación to- 
tal de la empresa; la clasificación y jerarqul- 
zación de las playas de maniobras y el respeto 
a las especialidades de guardas y camareros”. 


POR TIEMPO INDETERMINADO 


El plenario de secretarios genera- 
les de la Federación de la Unión 
Personal Panaderías y Afines facul- 
tó a la comisión directiva de la en- 
tidad a decretar huelga general por 
tiempo indeterminado a partir del 
1* de marzo en caso de que a las 
24 horas del 29 de febrero no se 
haya respondido satisfactoriamente 
a sus demandas de aumentos sala- 
riales, 

El plenario sesionó con la asisten- 
cia de 40 delegados de todo el país, 
en la sede gremial de Belerano 3682. 
Las deliberaciones fueron presididas 
por el titular de la organización, An- 
tonio López. Los trabajadores solicl- 
tan un sueldo mínimo de 10.000 pe- 
sos ley para las categorías bajas y 
de 12.000 para las altas. 

Según explicó el secretario gene- 
ral del gremio, Antonio López, los 
patrones están de acuerdo en sa- 


isfacer las demandas salarlales siem- 
pre y cuando la Secretaría de Co- 
mercio autorice a trasladar esos au- 
mentos a los precios del pan. Pero 
acerca de esto existe un problema 
legal que se trata de superar: las 
decisiones de la Secretaría de Co- 
mercio solo tienen validez para la 
Capital Federal, y después las pro- 
vincias deberían individualmente dic- 
tar medidas similares en sus respec- 
tivas jurisdicciones. Esto permite va- 
ticinar —según los dirigentes gre- 
miales— que el traspaso a los pre- 
cios, si se aprueba, no sería auto- 
mático y simultáneo en todo el país, 
lo que impediria satisfacer las de- 
mandas sindicales en el sentido de 
que los aumentos para los trabaja- 
dores se concreten en forma con- 
junta para todos los afiliados 

Por otra parte, para fundamentar 
el aumento solicitado, el señor An- 


tonio López señaló que actualmente 
el 85 por ciento del gremio tiene un 
sueldo de 7.500 pesos, y solo un 15 
por ciento 8.200 pesos, lo que s* re- 
duce notablemente con los descuen- 
tos de práctica 


% OBRAS SANITARIAS 

La comisión directiva del Sindica- 
to Gran Buenos Aires de Trabajado- 
res de Obras Sanitarias convocó a 
asamblea general extraordinaria pa- 
ra hoy, a las 11.30, en el local de la 
Federación Argentina de Box, sito 
en la calle Castro Barros 75, de Ca- 
pital Federal, a los efectos de tratar: 

1) Informe de la comisión directi- 
va: a) reubicación del personal de 
acuerdo con el artículo 5% del con- 
venio colectivo; b) calificaciones (ar- 
tículo 5”, inc. 24 del CCT" agrupados 
por gerencias: c) lecturas de actas 
de Resoluciones de Ja Paritaria Per- 


manente, del 24 de diciembre; d) tu- 
rismo, hotel Residencia del Sindicato 
en Mar del Plata y colonia “19 de 
setiembre” de la obra social; e) reac- 
tivación talleres generales estableci- 
miento Varela, 

2) Autorización de la asamblea ge- 
neral para que la comisión directiva 
del SGBATOS: a) realice gestiones 
y efectúe operaciones, proyectos y 
convenios para la construcción del 
campo recreativo de San Isidro; b) 
concrete los proyectos y efectúe las 
gestiones necesarias, como así las 
operaciones que fuere menester pa- 
ra efectivizar la construcción de los 
planes de vivienda en Capital Fede- 
ral y Gran Buenos Aires en los te- 
rrenos adquiridos por el sindicato y/o 
que adquiriese en el futuro y en os 
de la actual sede (Bogotá 113/19); e) 
efectúe la compra de 150 hectáreas 
en la zona de Ezeiza. 


El Sindicato de Prensa de Capital 
Federal declaró en 


estado de alerta 


al gremio periodístico de esta ciudad 


y el Gran Buenos Aires 
naza de cierre 


ante la ame- 


del diario “Mayoría”. 


En un comunicado suscripto «por el 
del 


secretario 
Prensa 


Sindicato de 
se señala que 
dispuso “ante 
decisión del director 
diario “Mayoría” de 
y “¿n defensa de los 


gremial 
Ricardo Ag 
1 alerta 


afectados por 
política de la patronal”. 

En otro comunicado la entidad gre- 
mial señala que, 
Cosas, 
personal del 
localidad de Quilmes, ante la falta de 
pago de los sueldos de enero. 

% RECIBIDORES DE GRANOS 

ROSARIO, 25 (De 
ponsal). — 
dad 


esa arbitraria decisión 


en otro orden de 
dispuso el estado de alerta del 
diario “El Sol”, de la 


nuestro corres- 
realizaron en esta ci 
1e5 para la renovación 


las el 


total del cuerpo directivo de la Unión 
Recibidores de Granos y Anexos, sec- 
cional Rosario 

En los comicios se impuso la lista 
“Azul”, encabezada por Heber De- 
marco, como secretario general, Oscar 
Garraza, secretario adjunto y Raúl 
Díaz, secretario administrativo. 

Los nuevos miembros de la comi- 
sión directiva, regirán los destinos de 
la entidad durante el período 1976- 
1980 


La interseccional del Mi 


nomía de la Unión del Pers Í qu e 

Nación, con ja adhesión de todas a los ministros de 
cionales que integran la Lista los secretarios 
Blanca, la Agrupación de Trabajado ciór 


talales Peronistas 
Juventud Sindical Peron 


ha emitido un comunicado 


presa su más firme 


char por la reimplantación de la escala de 
coeficientes fijada por el Decreto 1428 y d 
do mínimo de 15.000 pesos 


un suel 


Los mencionados coeficientes, 
le se encuentran suspendidos en su aplica- 
ción y su reimplantación benef 
trabajadores estats 
la organización 
mada, Juntamente con las entidades que se 


de cien mil 


En tal sentido, 


de 


“José Ignacio Rucci” y 


1 AC nes re 
la U.P.C.N dinad a 
n el que ex- tata a fin d 
determinación de lu- reivindi , 
Cab 


adecua A 
e para e 


reconoce 


actualmen- 


ía A más 


menc:.o- 


ha aprobado 
luye el envío de notas y 
Economía y 
generales de la 
1 General del Trabajo, 


lograr 


de una escala salar 


subnsecre 
como siste 


> LUZ Y FUERZA 
A (De nuestr 
rado el conflicto suscitado en- 


un Plan 


Trabajo, a 
Confedera- 
a las 62 Organi 
stas la 


la cc ión de la 


cación de los 


tre el gobierno provincial y los 
de Luz y Fuerza de 
dicó la entidad g 

La solución al diferendo se 
ceder la intervención federal en Córdoba a 
la firma del decreto para el 
1.500 pesos retroactivos al 1? de noviembre 
del año pasado, 
rio de Trabajo de 

El Sindicato de Luz y Fuerza anunció que 
había declarado el 


Convocada por 


¡AOS 
Viila María, según In- 
remial a 
acordó al ac- 


>s y 


pago de los mera 


establecido por el Ministe- 
la Nación. 


“estado de alerta” y que 


las regionales de la CGT 


62 de Morón, 
política de ese partido bonaerense, 
cabo una reunión 
convocantes 
que le son afines, 


Acudieron a la convoc 
grupos que fueron invi 
tes convinieron en decls 


y por la Mesa Gremial y 
se llevó 
de las organizaciones 
grupos del Justicialismo 
pertenecientes a la priw 
provincia de 


con 


sección electoral de la 


Buenos Aires 


atoria 12 de los 14 
dos. Los participan- 
rar su total acata- 


si ca el estable- > 4 
ial móvil que de no darse soluciones satisfactorias al pe- Prat, he sn Er piezas partidarios. del 
la remuneración que se esta-  titorio aplicaría el quite de colaboración Movimiento Justicialista, como asimismo 
0: de Estado y qu continuando con paros parciales, para cul- propender en el futuro hacia una genuina 
de -“enganené minar con una paralización total de activi-  "*presentación, con la participación de ver- 
z dades. daderos peronistas que hagan al cumplimien- 
to estricto del legado del general Perón y 
) corresponsal). *+ EN MORON su doctrina, sin desviaciones que conduzcan 


al desprestigio del peromisimo. 


cargaba de mantener relaciones con | 
sonas que debían abonar el rescate, 
lando una habitación en determinado h6 
Por otra parte, con el automóvil de su p 
piedad viajaba periódicamente a Tmbf 
donde relevaba a sus compinches que / 
cían guardia en la chacra donde man 
inmovilizado con fuertes ligaduras' 
cuestrado de turno. Almirón, que dio la 
ve sobre la personalidad del abogado, 
fesó haber participado en numerosos 
a mano armada, logrando también con 
un botín que se considera multimillona; 
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Apartándose de la Rutina, un Abogado 
Capitaneaba Banda de Secuestradores 


trado el año pasado a una persona de ape- 
lido Diez, a la que trasladaron a la vecina 
población de Timbúes, mateniéndola allí has- 
ta que sus familiares pagaron millonario 
rescate, aunque no se especificó el monto 
exacto percibido, 

El profesional —ahora del delito— se en- 


Ultimo Hera 


l ROSARIO, 25 (De nuestro corresponsal), 
' — Insospechadas derivaciones tuvo un exi- 
toso procedimiento realizado por la policía 
local, a causa de la detención de un peli- 
groso y activo delincuente, cuya confesión 
llenó de estupor a los investigadores. En 
efecto; por esa confesión se procedió a la 
detención de José Antonio Julio Martín 
| Pelufo, abogado, de 41 años de edad, casa- 
| do, con estudio en la calle Paraguay 727, 
79 piso, de esta ciudad, quien resultó ser 
| 


Todo se inició cuando personal de Robos 
y Hurtos detuvo a Roberto Almirón, de 27 
años, un activo delincuente que, apurado 
por el interrogatorio policial, confesó las 
andanzas de la banda que —señaló— capi- 
taneaba el abogado Pelufo. La gavilla, se- 
-gún ha podido determinarse, había secues- 


el cerebro de una organización dedicada al 
secuestro de personas, obteniendo con ello 
siderales cifras en concepto de rescate. 


ULT 


' 


Enrique Fiorentini, el 
empresario acribillado. 


Tremendo Incendio ¿ 
en Avellaneda 


Prácticamente estalló anoche la barraca Mazamalen:e, 


% armados 
: Chevy patente B-1.209.526 que condu- 


MAN A EMPRESARIO AL' 


vresponsal). — Esta madrugada, a las 
3.40, un erupo de individuos dio 
muerte al conocido empresario Enrique 
Fiorentini de 44 años, hombre vinculado 
a los negocios de la construcción y a los 
de la diversión nocturna. 

El hecho se produjo en la avenida 


E Constitución y Artigas, muy cerca de 


la boite “Enterprisse” cuya estructura 
se asemeja a la de un OVNI y es una 
de las de mayor jerarquía de la ciudad. 
Fiorentini era, precisamente, uno de sus 
propietarios. Su nombre también estaba 
asociado a la firma Domingo Fiorentini 
y Hermanos, constructora entre otros 
grandes edificios del llamado “Mirador 
Cabo Corrientes”, 


4 VIAJABA CON LA ESPOSA 


A las 3.40, cinco sujetos fuertemente 
interceptaron el automóvil 


cía Fiorentini y a quien acompañaba su 
esposa. El matrimonio regresaba a su 
domicilio luego de pasar prácticamente 
toda la noche en la boite “Enterprisse”. 
Comolo hacían casi diariamente. Cuando 
el Cheyy llegó a la esquina de la Aveni- 
da Constitución y Artigas, por esta ca- 
lle apareció un Peuseot 504, color rojo, 
que interceptó al Chevy. Del Peugeot 
descendieron cinco desconocidos arma- 
dos con armas cortas y largas y, por la 
fuerza, intentaron sacar del Chevy a 
Fiorentini para, presuntamente, llevar- 
lo secuestrado. Pero el empresario, que 
ya en otra oportunidad había sufrido 
los efectos de una acción similar, esta 
vez intentó resistir y entonces uno de 


dolo en el rostro. 

Tras esta alternativa, los secuestrado- 
res regresaron al Peugeot y se alejaron 
del lugar a toda velocidad por la ave- 
rnida Constitución. Al mismo tiempo, la 
esposa del empresario herido comenzó a 
gritar pidiendo ayuda, pero en seguida, 
al tomar conciencia que la vida de su 
esposo pendía de un hilo, se puso al 
volante del Chevy y lo condujo hasta 
la Clínica Central, ubicada en la Ave- 
nida Independencia al 1300, donde todos 
los esfuerzos médicos para salvarle la 
vida fueron vanos. 

Como ya dijimos, Fiorentini era uno 
de los propietarios de la boite “Enter- 
prisse” que, según los entendidos, “está 
puesta a nivel internacional” Por su 
escenario pasaron las figuras de la can- 
ción más importantes que visitaron la 
Argentina y entre sus visitantes se cuen- 
tan apellidos de gran resonancia en el 
mundo social, cultural, empresario y po- 
liítico de la República. Este verano ac- 
tuaban en “Enterprisse” nada menos 
que “Los Plateros”, el “Tango Trío”, Tl- 
to Martino y Alberto Castillo con su 
candombe. 

' Fiorentini era una de las principales 
figuras de la Asociación de Boites de 
Constitución (ABC), que, entre otras 
actividades, es la entidad que todos los 
años organiza “La Fiesta de las Boites”. 

También señalamos que estaba fuer- 
temente vinculado a los negocios de la 
construcción. Precisamente, los trabaja- 
dores de su empresa no trabajaban esta 
mañana en señal de duelo. 


ros del “ruido” marplatense y su fami- 
lia es una de las más acaudaladas de 
esta ciudad. Afincados en esta ciudad 
desde hace muchos años, los Fiorentini 
se dedicaron a la construcción y venta 
de departamentos en cuotas, realizando 
una infinidad de edificios que culmi- 
naron con el “Mirador Cabo Corrientes” 
y el “Torreón del Monje”. 

Esta actividad de la construcción era 
liderada por Domingo Fiorentini, her- 
mano del asesinado y ex presidente del 
club Kimberley, mientras Enrique esta- 
ba al frente de un negocio paralelo, el 
ae los amoblamientos de los departa- 
mentos que la firma vendía, Tenía sus 
oficinas en la galería Saccoa. 


% YA LO HABIAN RAPTADO 

En la actividad de las boites, la víc- 
tima “era socio de una veintena, casi to- 
das ellas ubicadas en el centro, aunque 
sin descuidar la zoma de Constitución, 
donde hace unos años inauguró el “Pla- 
to Volador” y “Enterprisse”, que fue 
considerada como la más importante en 
su tipo de todo el país. Otra de las más 
sofisticadas de América, también pro- 
piedad del asesinado, es “Siglo XX”, 
para cuya habilitación tuvo que soste- 
ner un prolongado pleito con la muni- 
cipalidad local. 

El intento de secuestro que culminó 
con el asesinato, era el segundo, ya que 
en junio de 1974 había sido secuestrado 
durante quince días y fue liberado lue- 
go que su hermano Domingo pagara 
420.000 pesos ley por el rescate. 


de Levalle 521, entre Montes de Oca y Berutti, en Avella- 
neda, declarándose poco antes de las 22 un impresionante in- 
cendio. Rápidamente el cielo de la vecina ciudad bonaerense 
quedó cubierto de una densa humareda, y enormes lenguas 
rojizas de fuego parecían querer treparse en esas nubes. Hubo 
pánico entre los vecinos, que abandonaron sus viviendas y 
vieron azorados cómo llegaban las dotaciones de bomberos 
de la zona (7), de Sarandí (2), Villa Dominico (2) y Eche- 
nagucía (2), con un total de 140 hombres. 

El despliegue tropezó al principio con la falta de agua 
hasta que llegaron dos camiones-tanques, que permitieron 
iniciar la lucha contra el siniestro, 

Al cierre de esta edición continuaba combatiéndose el 
tremendo incendio de esta barraca, dedicada a la indus- 
trialización de la lana, mediante elementos químicos. En 
principio llamó la atención que en el local, de 20 metros 
de frente por 70 de fondo, se hubieran declarado simul- 
táneamente cuatro focos de fuego, uno en cada ángulo del 
corralón, hecho que podría hacer suponer que se trata de 
un acto intencional, sabotaje o atentado. El local se halla, 
casualmente, justo detrás de la sede del Club Atlético 
Independiente, No hubo víctimas y cuatro bomberos su- 
írieron principio de asfixia, sin otras consecuencias, pero 
el fuego fue circunscripto a medianoche. 

4 FUEGO EN LA ZONA BANCARIA 

Pese a la conmoción originada en plena zona ban- 
earia, no tuvo las características que se le asignaron en 
un primer momento un incendio declarado en un subsuelo 
del edificio de planta baja y dos pisos ubicado en Sar- 
miento 652. a solo 50 metros de la calle Florida. 

El fuego, según la información recogida por nues- 
tros cronistas, se declaró —por causas hasta el momento 
no debidamente aclaradas— a las 11.50 de ayer en un 
salón de 8 metros por 2, donde se hallaban depositados 
papeles y maderas en desuso. De inmediato, al observar 
las primeras llamaradas, Jos vecinos dieron aviso a las 
autoridades policiales, 


ROBARON PARA COMER: SON ABSUELTOS! 


En el fallo, la Cámara del Crimen dest 
que “los imputados no son delincuentes 

bituales ni peligrosos, sino modestos haol 
ros que apremiados por las circunstame 
dramática lesionaron el bien jurídico 
piedad”, pero lo han hecho solo para 
brellevar el estado de necesidad. 


y 

PARANA, 25 (De nuestro corresponsal). 
— La justicia provincial absolvió hoy de 
eulpa y cargo a dos personas que estaban 
procesadas por hurto famélico. Se trata de 
Manuel y Aníbal Gauna —padre e hijo, 
respectivamente—, hacheros del norte del 
departamento Capital, que vivían en pre- 


mido asado , 


OSVALDO ABASTANTE 


REPARA LA JUSTICIA UN 
ERROR DE POLICIAS 


En un procedimiento que 
personal de la división Se- 
guridad de la Policía Fede- 
ral realizó en el departa- 
mento de Bulnes 609, piso 6%, 
el día 12 de este mes detuvo 
a la licenciada en psicología 
Sofía Rozenfeld, de 55 años, 
soltera. Según una denuncia 
la psicóloga tenía instalados 
dos “consultorios en los que 
practicaba medicina en for- 
ma llegal —ya que medica- 
ba a los pacientes—, pues no 
estaba autorizada para ello. 
Incluso, segúm la información 


carias condiciones en una morada de paja, 
enclavada en medío del monte entrerriano. A 
los procesados se les imputaba el haber co- 
un gato casero, una oveja, un 
ternero recién nacido y un vacuno 

Al relatar cómo se dio el hecho, se re- 
marcó que “en el invierno de 1974 se en- 
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la audaz y activa gavilla. 


ai 


RAUL LEZCANO 


policial, la licenciada Rozen- 
feld medicaba a niños utili- 
zando formularios de un hos- 
pital estatal. Cuando las 
actuaciones sumariales pasa- 
ron a la justicia se comprobó 
que todos los cargos eran 
inexactos. No se pudo reunir 
ninguna probanza, por lo 
que el juez nacional en lo 
correccional a cargo del juz- 
gado letra “I”, secretaría 60, 
declaró la inocencia de la 
psicóloga, ordenando su so- 
breseimiento y archivo de 
las actuaciones. 


10.000 pesos en efectivo, 


fermó el patrón donde trabajaban, carecien- 
do en consecuencia de dinero para comer. 
Los almacenes de la zona no les fiaban y 
los vecinos —tan pobres como ellos—, can- 
sados de sus pedidos, no los atendian. En 
esas circunstancias fue que apelaron en- 
tonces al recurso de “robar para comer”. 


O 


| Apresan a 
de Dos Policías 


Dos temibles maleantes —uno de los cuales es el alu- 
tor de un doble homicidio contra policias de la provinciaHA 
de Buenos Aires— que perpetraron atracos por una sumi 
superior a los 1.000 millones de pesos viejos, fueron dete 
nidos por personal de la Brigadaa de Investigaciones ; 
San Justo. Los dos delincuentes apresados fueron iden 
ficados como Raúl Lezcano, 
Munilla 2427, de Castelar, y Osvaldo Oreste Abastante, 4 
26, afincado en el mismo lugar, También fue detenido Card 
los Alberto Priani, de 26 años, mecánico, que vivía en CusS 
llen 5717 de esta capital, quien actuaba de encubridor des 


de 27 años, 


Precisamente en el domicilio de los dos delincuentes 
nombrados en primer término la policía logró apresarlos 24 
al tener conocimiento de que en dícho lugar se reunialidy 
varios sujetos con pésimos antecedentes. 

Uno de los sucesos de sangre protagonizados por 
malhechores tuvo lugar el pasado 3 de octubre cuand0 
Lezcano en compañía de otro sujeto, utilizando un coche 
Torino robado el día anterior, se trasladó el Banco 0 
Avellaneda, sucursal Villa Insuperable, y luego de oObseh 
var el movimiento en esa institución 
por seguir a dos personas que habían retirado la suma 


Cuando se disponían e huir del lugar fueron sorpreme 
didos por el cabo Héctor Hernández, originándose así 
recio tiroteo, que culminó con la muerte del efectivo Pp 
cial, fugando los delincuentes hacia Ramos Mejía, abañ 
nando el automóvil poco después, 6 

El otro episodio, que tuvo lugar el último 7 de M 
viembre, sucedió cuando los mismos hampones decidiel 
asaltar a Otra persona que se retiraba del Banco ProWB 
cia, sucursal Villa Insuperable. L 

El damnificado, que resultó ser el cabo José Luis SE 
telo, ascendió a su automóvil junto a otra persona, de 
pués de haber retirado una fuerte suma de dinero. 
interceptado por los maleantes, comenzaron a disparar 
armas de fuego, originándose un violento tiroteo que 04% 
minó con la muerte del cabo de la policía bonaerense. 


E - 28 
1 MARDEL: HONDA : SE TERMINARON 
| 7 - JN 
| CONMOCION J LOS E 
| 0 EO .— 
POR EL CRIMEN O PASEO 
| Ñ 1, MENDOZA, 25 (De nues- 4 
| o MAR DEL PLATA, 25 (D2 nuestro cu- los pistoleros le disparó su arma, hirién- Se lo consideraba uno de los pione- . tro corresponsal), — Tres 


personas que habían arri- 
bado a esta ciudad en 
automóvil de alquile 
(Siam Di Tella, paten 
005.601), que funcionaba 


mediante la combustión de 7 


gas de garrafa, fueron de- 
tenidos por la policía local. 
_Los autores de la infrac- 4 
ción, identificados como 
Juan Antonio de Vicenti, Ar 


tes en la Capital Federal), 
llegaron a esta ciudad 
borio del citado automóvil. 
El rodado funcionaba con 
gas de garrafa en dos reci ' 
pientes de este tipo ubica=" 
dos en el baúl, boca abajo 
y conectados al motor 
través de una manguera 
goma, Desde allí, un 
ficador se encargaba 
distribuir el fluido para po-= 
ner en marcha el mo : 
Los detenidos confe 
que habían realizado 0 
sin oingún tipo le incon=$- 
venientes, varios viajes p 
desde la ciudad de Bi 
Ailes hasta distintos 
tos de nuestro país. 
embargo, ahora sí tuviero 
problemas, debiendo en 
te caso hacer el correspon- 
diente descargo en cui 
los cite el juez que en 
de en la causa, . 
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Contrabando, Tema 
de un Cónclave 


RESISTENCIA, 25 (De nuestro corresponsal), — Una 
ón de trabajo, que tiene como fin aunar criterios 
la represión del con lo en el nordeste argen- 
'O y cuenta con la participación de altos funcionarios 
vinciales, fue E hoy aquí. 

Intervienen en el cónclave el ministro de Gobierno, 
Educación | del Chaco, Florencio Teney, el mi- 
gobierno de Misions, Meario Ovando y repre- 
de las provincias de Formosa y Corrientes, así 
bién autoridades de Gendarmería Nacional, Po- 
Federal, Prefectura Naval Argentina y Dirección 
de Aduanas. 

inaugurar el encuentro, el ministro chaqueño ma- 
que las provincias del nordeste argentino solici- 
las autoridades nacionales “la implementación de 
tica de fondo y coherente para lograr que el dre- 
de divisas al exterior, calculado en 2500 millones 


353 
e y 


e 
á 
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le decisión necesario que ahora las provincias 

Teney, al igual que los otros funcionarios asistentes 
reunión, coincidieron en señalar que “tratarán de 
sensibilidad en los funcionarios nacionales y los 
e as 
equipos modernos y personal necesario 

Se destacó, finalmente, el problema social que crea 
tuación en las distintas provincias limitrofes, “ade- 
de la corrupción y el descrelmiento que se manifiesta 


> a 
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DOS PISTOLEROS 
ACRIBILLADOS 


un violento tiroteo registrado con 
o de la policía de la provincia de 
Buenos Aires, en la localidad de José 


De acuerdo con los datos obtenidcs 
por ULTIMA HORA, se pudo tener co- 
nocimiento que el martes último, alre- 
dedor de las 23.30, una comisión per- 
teneciente a la subcomisaría segunda 
del ps de San Martín, recorría en 

a inspección el 
ejido de José León Suárez. 
Al e la intersección de las ca- 
lles Italia y pe se observó la presencia 


s servidores Hiblicos se 

aproximaron al rodado con el propósito 

interrogar a los desconocidos. S'n 

embargo, en forma insólita los indivi- 

duos extrajeron armas de fuezo y ata- 
caron a balazos a los funcionarios. 

La alevosa acción de los malhechores 


dose un nutrido tiroteo que culminó 
con la muerte de los dos delincuentes. 


Y APRESAN A HOMICIDA 

Después de arduas y hábiles diligen- 
cias realizadas por personal de la divi- 
sión homicidios de la Policía Federal, 
se logró apresar a una peligrosa gavilla 
—_Antegrada por cuatro malhechores, en- 
tre los cuales se encuentra el autor de 
la muerte de un suboficial de ese se-- 
vicio de seguridad nacional—, que había 
asolado con sus desmanes a la pobla- 
ción de un vasto sector de la Capital 
Federal y del Gran Buenos Aires. 

Los detenidos fueron identificados co- 
mo Jacinto Bustamante, Ricardo Do- 
mingo Pérez, Luis Schultz y Oscar Cas- 
tro. El hecho más horrendo que perpe- 
tró la banda ocurrió el 30 de setiembre 
de 1975, en circunstancias em que los 
nombrados cometieron un audaz asalto 
en perjuicio de un corralón dedicado 
a la venta de materiales para la cons- 
trucción, situado en la calle La Rioja 
1626 de la Cap'tal Federal. 

El atraco fue advertido por el 


comercio, El funcionario dio la voz de 
detención a los malvivientes. Pero, lus 
sujetos lo atacaron a balazos. El ser- 
vidor público recibió numerosos impac- 
tos de bale, que le causaron la muer- 
te, y que fueron descerrajados por Ja-= 
cinto Bustamante 


% BANDA DESBARATADA 


Graciela del Barco, viuda de Le- 
desma, argentina, de 25 años, y conocida 
en el ambiente con el apodo de “La 
Gorda”, fue apresada por la Policía Fe- 
deral en un bar de la zona de Cons- 
titución, juntamente con sus cómplices 
Juan Antcuio Benavídez, de 27, solte- 
ro, y Teófilo Américo Monte, de 32 
soltero. 

El grupo integra una audaz banda, 
que actuaba en la provincia de Bue- 
nos Aires, y que fue diezmada meses 
atrás cuando la policia ultimó al co- 
nocido delincuente Ledesma, que esta- 
ba casado con “La Gorda”, quien di- 
rigía a la gavilla. González acostum- 
braba a suministrar drogas a sus cóm- 


AS 


en nuestros pueblos, como consecuencia de las fabulosas 
adas y el poco riesgo que se corre con el contrabando”, 
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nistradas por la repartición, 


Moralidad en Florida: Incautan 
Libros y Revistas Prohibidos 


En varios procedimientos efectuados en 
la zona del “bajo” de esta Capital, y en 
quioscos de revistas de la calle Florida, la 
policía secuestró gran cantidad de material 
pornográfico extranjero que se vendía al pú- 
blico. Personal de la Sección “Moralidad” de 
la Policía Federal efectuó la investigación en 
los quioscos de la mencionada arteria, ubl- 
cados frente a los números 817, 911 y 985, 
donde se vendían revistas, libros y fotogra- 
fías pornográficas en colores y de muy buc- 
na impresión. En los allanamientos se labra- 
ron las actuaciones correspondientes, que- 
dando los infractores del artículo 123 del 
Código Penal, en calidad de “prevenidos”. 


% EXTRANJERO 

El material pornográfico era de origen 
norteamericano, y también había produccio- 
nes europeas, Los libros, prolijamente trata- 
dos por expertos diagramadores, presenta- 
ban fotografías en varios colores y con una 
fidelidad solo conseguidas en las imprenta: 
de alto nivel. Los modelos de ambos sexos 
que posaban para los libros eran de rara 
belleza y eran registrados por las cámaras 
Totográficas en actitudes desarrolladas con 
asombroso realismo, 

Una prueba de la calidad del material se- 
cuestrado lo brinda un hecho sintomático: 


tanto los modelos —hombres y mujeres jóve- 
nes de ambos Sexos y de raza blanca y ne- 
gra— figuraban con nombre y apellido en 
los staff de las revistas, una manera de pro- 
mocionarse y valorizar sus trabajos en el 
medio dedicado a la explotación de la por- 
nografía. 


% PROSPERIDAD 

La policía interrogaba en la víspera a los 
detenidos con la intención de conseguir los 
nombres y direcciones de los que venden la 
producción a los quioscos. En este sentido 
se sabe que los propietarios de los quioscos 
de la calle Florida y otros ubicados en luga- 
res claves de la ciudad, son “canillitas” mul- 

timillonarios que tienen entre tres y cua- 
tro empleados para atenderles el negocio. 
Una pruebe de la prosperidad que surge de 
esos puestos de venta de diarios y revistas 
es que uno de ellos fue puesto a la venta 
hace dos meses en nada menos que 2.009 
millones de nacionales, 

A todo esto, sigilosos personajes de la 3 
che merodean desilusionados por ja 2o1 
Sus sueños eróticos pueden estar sever: ERE 
te comprometidos. Es el clan de los onanis- 
tas que canalizan sus timideces y frustra- 
ciones en la lectura ávida de esas revistas 
para ellos un sustento irremplazable. 


obligó a los servidores públicos a re- 
peler el ataque, con las armas sumi- 


originán- 


vicio de vigilancia especial 


oficial mayor de la Policía Federal 
Carlos Baamonde, quien cumplía un ser- 
en dicho 


pinches. También fue detenido Gui- 
llermo Nicanor González, argentino, de 
24 años. 


Vuelca Camión con Acoplado y 


Pierden la 


SAN MIGUEL DE TUCUMAN, 25 (De 
nuestro corresponsal). Dos personas 
muertas y otras siete heridas de gravedad 
fue el saldo de un espectacular accidente 
sufrido por un camión que transportaba un 
acoplado, informó la policía provincial. El 
suceso se produjo en la ruta interprovincial 
34, en las proximidades de la localidad de 
Taco Ralo, a unos 110 kilómetros de esta 
ciudad. 

Las víctimas viajaban en un camión Ford 
conducido por Humberto Salcedo, en tanto 
en el acoplado viajaban Saúl Aragón, de 
43 años, Juan Saturnino Moreira, de 55; 
Jorge Rivadaneira, de 60; María Romero, 
de 52; Mario Ledesma, José Suárez, de 54; 
Angel Sracho, de 23, y los menores Juan 
Rivadaneira y Miguel Juárez, todos con do- 
micilios en el interior de esta provincia, 
que viajaban a la ciudad de Mendoza. 

Por causas no establecidas el camión y el 
acoplado se desplazaron hacia la banquina, 
volcando en forma espectacular. De inme- 
diato de ocurrido el accidente otros auto- 
movilistas auxiliaron a las víctimas, com- 
probándose que Saúl Aragón y Juan Sa- 
turnino Moreira habían dejado de existir 
como consecuencia de las heridas recibidas. 
Los restantes pasajeros, con excepción del 
conductor, resultaron con lesiones de dis- 


APRESAN GAVILLA DE TRAFICANTES. 


CORDOBA, 25 (De nuestro corresponsal). 
de la Brigada de Investigaciones de la policía de la pro- 
Hugo Sánchez La- 


vincia de Córdoba, inspector mayor, 


gas, informó hoy en conferencia de prensa acerca de 
rmenores de la captura de varios pel sO5 
, que se encuentran implicados en re: 
tos a mano armada y tráfico de estupefacient 

Los componentes de la gavilla resultaron ser Eduardo 
Gilberto Robledo, Miguel Angel Rearte y Federico Roque 
nombrados fueron 
en momentos en que ocupaban un automóvil particular, 


CONFESO UN CRIMEN, PERO LOS 
RESTOS NO ERAN HUMANOS 


DEL PLATA, 
— En 
Migue 


vientes, 


Salvatierra Pueblas. Los 


NIÑA AFLIGIDA 


Una nena de corta edad se 
encuentra muy afligida por- 
que hace unos días desapa- 
reció su perrita. El animal 
responde al nombre de Dia- 
na, tiene aproximadamente 
sels años, pelaje negro con 
cuello y las cuatro patas 
blancas. Cualquier informa- 
ción al respecto se rue 
llamar al T.E. 771-8011. S 
agradecido. 


MAR 
rresponsal). 


asesinato, 


SILVINO PUCHETA qe A 
Desapareció el 15-1- . 
yecto de San Migue 


59 años. Datos al 67-8036/3 


bos: está si 
de Mayo, en 


FUME MENOS 


el cuerpc 

No ot 
se comer 
ción. Por 
jo de peó 


SIN PAPEL > 


aprehendidos 


detenido Juan 
edad, > se confesó autor de un horrendo 


Según 


38 año: 
todas sus pert 

e —según dijo— 
67-082? sus matoneadas 
dio fue la propia fir 


— El jefe 
dad mediterránea. 

Por otra parte, los 
dades que se dedicaban 
cientes. En base a los c 
se procedió a realiz 
ubicación no fue su 
ción se comprobó q 
habitación de la viv 
hoja de coca, prepar 


strada 
en 


25 (De nuestro Co- 
o del año pasado fue 
Junco, de 27 años de 


nuev 


su declaración ante ron 
el asesinato de 1 
1 ión (Luis Marí r rento 
pintor) para quedarse médie cos 
enencias y además, por- los huesos 
lo tenía aburrido con 
El escenario del homici- 
a que habitaban am- licia— 
en las calles Brown y 1 bos. 
afueras de la ciudad. Jun- vez la 


nidos declararon a 

tráfico y consumo de 
portados por los m 

namiento en una 


te a pocos metros del lugar 
fue descubierto y Junco ! 
relato que antecede. 
un hecho desconcertante 


1 de La Plata, para que se efectúe el 
—muy escueto— fue el 


podría tratar de 
e parecía cerrado pi 
toma ahora, 
Juan Miguel Junco fue trasladado otra 
comisaría para ser 


que había sido sutraido en plena vía pública de es 


las $ 


Luego de minuciosa i 


un recipiente existente 
nda se encontraban 80 kilogramos Ge 
ada para ser distribuida. 


Pero 
enviados al Departamenitce 
del caso. El dictamen de 


no pertenecen a- la e 


entonces, nuevos 


int 


de establecer si su ante 


Luego, quise elim!- 

to. Por eso, enterré 
Cercano a mi casa 
dep! en ese lugar el 
lizar obras de construc- 
co solicitó un traba- 
En la primera jor- 


nto) 


momento, 
Se sabe 
do un 
ble 


entierro del cadáver y y 


fue simplemente una e 


tada para engañar a las autoridades 
prosigue el misterio. 
esimismo que Junco sería trat: 
po de psiquiatras para e 
ufre alteraciones me 
lo condujeron a inventar 
sesinato. 


Se verá 


Vida 2 Personas 


tinta consideración, debiendo ser internados 
% PERECE UN MENOR 


MAR DEL PLATA, 25 (De nuestro co- 
rresponsal). — Un menor de 16 años perdió 
hoy la vida al embestir con el coche que 
manejaba una columna de señalización en 
jurisdicción de la subcomisaria de Peralta 
Ramos, mientras que su primo, también me- 
nor, resultó gravemente herido, informó la 
policía. 

E] accidente se produjo a las cinco de la 
mañana de hoy en circunstancias que Clau- 
dio Ramón Dayan, de 16 años, manejaba un 
automóvil Ford Falcon, cuando por causas 
desconocidas perdió el dominio del rodado 
y luego de una brusca maniobra embistió 
violentamente una columna de señalización. 

Dayan fue despedido del vehículo, cayen- 
do sobre una roca que se hallaba en la 
calzada, falleciendo en forma instantán 
Natalio Saal, primo del menor falleci 
que también viajaba en el rodado, sufrió 
ridas de suma gravedad. 

% HORRIBLE FIN 

VIEDMA, 25 (De 
— Un joven, iden ca 
rales, argentino, foltero, de 18 años, u 
al ser aplastado por un camión en un ac 
dente registrado en la localidad de Ci poÑet - 
ti, a 190 kilómetros de aqui. 


TENGA LA SEGURIDAD 
QUE LE OFRECE 


LA PROVINCIA DE BUENOS AIRES 
A TRAVES DE SU BANCO 


bancarias 


Con gusto le explicaremos como 
obtener un rendimiento mayor en la 
inversión de su dinero. 

Plazos de 90 a180 días con intereses 
por adelantado, 


BANCO DE LA 
PROVINCIA DE 
NOS AIRES 


TI BANACIA BAS AIDA DEL PAL 
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RIVER: 


¡Penal! Luque está en el suelo. Tagliani proclama su inocencia. Los “Millonarios” 1 a O 


Fillol mira 
el mar; en el 
bunco, Correa 


River y sus arqueros. Fi- 
llol, ausente, Correa habili- 
tado, Y ésta es la historia. 
El “Pato” no se presentó nj 

a conversar sobre su Con- 
Y trato, y en consecuencia 
jugó Landaburu. Ante tal 
situación el titular “millo- 
nario”, Rafael Aragón Ca- 
brera, conversó con Héctor 
Catoira, “pops” de Agre- 
miados, a fin de que el 
uruguayo Omar Correa pu- 
diera estar como suplente, 
Así fue. Las implicancias 
del “caso Fillol” con res- 
pecto a Agremiados las po- 
drá usted leer en la página 
12, Mientras el arquero 
“húmero uno” de River 
cansa tn Miramar... Pero 
no es el único que aún no 
solucionó su problema con- 
tractual. Pena y Pedro 
González “están en la mis- 
ma”, aunque se esperab: 
que hoy se llegara al defi 
nitivo arreglo. El resto de 
plantel, según 1A1mente 
aclaró River, ya firmó. 

¿Y LA GENTE? La gran 
nayoría faltó au la cita, 
fundamentalmente la adhe- 
nte a River, El televisado 
directo, las idas y venidas 
para jugar el cotejo o no, 
le restaron público. No pa- 
recía que River y Estudian- 
tes estuvieran jugando por 
la Copa 
PRELIMINAR. Lo juga 
ron la tercera local y la pri- 
wera de Sportiva Maliano 
anaronr los “tuzos" 5 a 3, 
dos de los goles “millo- 
narios” fueron convertidos 
por nuevos valores: Proma 


e e 


e IN 


Fue una media vuelta de Luque. Salvada 


Otra vez el exquero “pincha”. 


¿ Perey y 
“NANA lesiones 
tuvieron qu rios LÓ- 


pez y Pedro González, Añn- 
tes “Pin 'no” Mas fue el 
reemplazado. Al retirarse 


éste, el ingreso de ReinaJdi 
hizo pensar que los ? le 
seguician ec 
vo5. Pero se 1 Govzález 
y Pena cotró para reforzar 
la defensa. Pur si acoso... 
PARA LOS “PINCHAS” 
Ya son de Estudiantes: San- 
tecchia, volante que prace- 
de de Kimberley de ¡Mar del 
Plata, y un “slej 
Dante Mircoli, 


AO, ES ¿ACRARA AZ (End 


EESIR AA 7 ps ds de 


Cabezas que no llegan. Pagaron Pascerella y Cabezas, iendaburu volaba 


Y el primer trago 
Gracias a un penal concral 
sarella, el triunfo quedó en 
ra el equipo que mostró unes: 
atributos que su rival, Ep; 
que fue típico en la Copa 
res: poco fútbol, mucha e 
bastantes piernas fuertes. Mi 
garra coparon el medio cam 
Alonso fluctuó en aparicion 
tes y desapariciones exaspem 
ro lo fundamental de River 
trauma” para con los “pinck Ju 
sin ataduras y ganó con justhAl: 
ra Estudiantes parece ser ely 0 
los “millos”, Aunque si Téhule 1 
cobraba jugada indirecta enfe 
penal de Perfumo (pegó coma í1 
ra la última vez), otra piler 
historia... 


% TODO AL “VESRE”... 


.. Así fue el inicio. Estudi al 
cando más. River esperando o 
ces los primeros minutos tu con 
escenario “las 18” locales, 54 
Frassoldati dio para Milano, mo 
te y la pelota se fue por sabi tr 
vesaño. Dos minutos desp; Pa 
sarella al entregar corto a bo 
y Galletti se encontró solo condes 
mas, al pisar la misma DAY co 
trol, La primera aparición “har 
en la ofensiva aconteció seguik de 
pués cuando un violento M 
hizo estremecer a Pezzano, pu held 
lón pasó muy cerca de lost) al 


4 LUQUE BUSCA, BUSCA ||. 


. penal. Pase de Alonso, eltue: 
que pica y cuado lo enfrental io; 
lo traba. Tiro desvie los dd'p: 
como consecuenciaa de un $ »' 
buscado, Passarella no dejó dis c 
su tiro, Gol. Y Estudiantes oñivez 
atacar, Otra vez a “apretar” ali La 
daburu que no daba sensaciók s 
guridad. “Miles” de centros sum 

vexplatense y el arquelen 
mayoría de ellos no encont ps 
su 
sus propios defensores no le 
fianza. Por suerte para RÍV 


cación indicada. Y pasó sus b 
López era el cancerbero perfl 


sustos... Hasta daba la sen 


Impececble salvada 


p 


ru 
balla UDi- 


le te 


perllo 


River. 
Pas- 
g pa- 


en la 


ls SUs- 


que 
con- 
Rin Héctor 
para 
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DEPORTES 


PINCHA NADA” 


los” Dicen que Adoptaron un Hijo 
Bien; Hicieron Más que un Penal... 


el arma ofensiva estudiantil (léase Ga- 
Mletti) -y cotonces los platenses solo in- 
tentarcn llegar gl arco de enfrente co- 
mo en la “montonera”, Nada de clari- 
dad y cerebro. “A la que te criaste”... 
Los locales agradecidos. 


Y PERFUMO “MATA” Y 


...chau Carlos López. Hasta alli el 
volante “pincha” había sido funda- 
mental para el dominio de la zona de 
gestación por parte de los visitantes 
Un violento foul del “Mariscal” termi- 
nó con López y con el cerebro del me- 
dio campo. Entonces en ese sector tode 
fue confusión y pierna fuerte. Artico 
no escatimó esta última y ante Re- 
guera y Pachamé la “cosa” estuvo 
pareja. 


4 ABURRIDOS, ABURRIDOS... 


.. así iban transcurriendo los minu- 
tos. Estudiantes no tenía llegada es- 
pecialmente porque Galletti “perdía” 
con Héctor López, Cabezas tenía: el mis- 
mo problema con la dupla Perfumo- 
Passarella y Milano era pura habili- 
dad, pero poca eficiencia. Recién sobre 
el final de la etapa hubo emoción. Un 
cabezazo de Juan José López fue sal- 
yado por Frassoldati cuando Pezzano 
estaba vencido y del rechazo hubo un 
violento zurdazo de Mas que el arquero 
sacó cuando el gol era un hecho. Y 


¡River 1 Estudiantes O : 


A 
r 
% 4 RIVER: Landaburu; Comelles, * 
Perfumo, Passarella, H. López, J. [ 
J. López, Artico, Alonso, Gonzá- £ 
lez, Luque y Mas. D.T.: Labruna 4 
ESTUDIANTES: Pezzano; Pas- : 
nanini, Rodríguez, Tagliaai, Fras- y 
soldati, Pachamé, Reguera, C. Ló- « 
pez, Galletti, Cabezas y Milano. | 
D.T.: Bilardo, : 
Gol en el primer tiempo: ! 
sarella (R) de penal. o 
Cambios: Reinaldi y Pena por Mas : 
y González. (R); Agresta y Brown 5 
por C. López y Pagnanini (E). r 
Arbitro: Ithurralde. Cancha: River. | 


l5m Pas- 


llegó el descanso. Quizá en esos últl- 
mos minutos River justiticó la ventaja. 
En realidad todo fue bastante parejo 
y ¡malo! 


Y NO PASO “NARANJA”... 


..en el primer cuarto de hora del 
complemento. Es que se jugó en el me- 
dio campo, sin llegadas, y entonces Pez- 
zano y Landaburu no soportaron ries- 
gos. Carlos López cada vez con más do- 
lor y menos presencia |(recordar a 
Perfumo, Artico cada vez más dueño 
de ese sector, los delanteros cada vez 
más lejos de los arcos. 


4% DIEZ MINUTOS CON SAL... 

..fueron de los quince a los vein- 
ticinco. Luque realizó una gran juga- 
da amagando ante tres rivales, tiró y 
cuando era gol sacó Horacio Rodrí- 
guez. Poco después (a las 16) Gonzá- 
lez dio a Reinaldi y éste, bien ubica- 
do, remató desviado. Luego fue Pezza- 
no el que salvó ante un derechazo de 
Pedro González. 


+ DOMINIO “PINCHA”, PERO... 


. sin claridad. Lo más positivo fue 
un remate de larga distancia de Pa- 
chamé que salvó Landaburu. Y sobre 
los 30, tiro de Cabezas que manotea 
el arquero riverplatense y cuando pa- 
recía que el balón iba a la red, sacó 
Passarella, Un minuto después lo in- 
comprensible de Ithurralde. Perfumo lo 
“barrió” a Cabezas en Claro penal y 
el juez sancionó tiro libre inátrecto den- 
tro del área, Del mismo no pasó nada 
de importancia para Landaburu... 


4 SE ACABA, SE ACABA... 


.y se acabó. Con un estudiantes 
que “apretó” a su rival en el arco, con 
un River que se quedó “sin piernas”, 
pero que aguantó. Sin desesperarse, es- 
perando en su zona final y rechazan- 
do una y mil veces los “ollazos” por 
los que la visita trató de llegar al em- 
pate. Un empate que no llegó por pro- 
pia incapacidad y porque River no le 
tuvo miedo a un “pincha” que no fue 
el de otras v Claro que en La 
Plata, quizá, la historia sea diferente, 
o no... 
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¡de Pezzeno. Tiró Alonso de lejos. Manotazo y córner. 


Montado en Pagnanini cabeces González. A Pexxaño: 


DESPUES DE 60 AÑOS, 


BRASIL ¡Y CON 9! 


MONTEVIDEO, (EFE, 
ANSA y France Presse). 
Brasil (2), con nueve hom- 
bres, derrotó a Uruguay (1) 
en el Centenario. Los visl- 
tantes no triunfaban en ese 
escenario desde 1916 (1 a 0), 
hace sesenta años. Nelinho 
y Rivelino fueron 
dos por juego brusco y 
estarán contra Argentina 
Los goles brasileños de tiro 
libre —Nelinho y Zico—, el 
de Uruguay, Ocampo. El 
Centenario, repleto y amar- 
gado. 


De trámite intenso con do- 
minio alternado, fueron los 
primeros cuarenta y cinco 
minutos entre Uruguay y 
Brasil. Los “celestes” fueron 
superados nítidamente en el 
inicio y la última línea uru- 
guaya - hacía agua porque 
Chagas salía n lejos de su 
área para marcar hombre a 
hombre sobre Palinha —y 
perdiía—, dejando a De los 
Santos como último zagueTo, 
mientras Ramírez y Morales 
eran impotentes para neu- 
tralizar la velocidad de los 
extremos Flecha y Lula 
La hegemonía de Brasil 
se apoyada en la triangula- 
ción de medio juego entre 
Zico, Rivelino y Palinha. 
Chicao quedaba de líbero 
delante la“ línea de cuatro 
visitante, pero los dela 
ros uruguayos no aparecian 
por ningún lado. Sin embar- 
go, la apertura del marca- 
dor llegó mediante tiro li- 
bre de Palinha. El Centena- 
rio —lleno— vio con asom- 
bro cómo el envío del late- 


ral brasileño hacía una 
comba antes de colarse por 
debajo del travesaño, a la 
izquierda de Santos, micn- 
tras el arquero volvia de su 
vuelo a la derecha. ¡Un ver- 
dadero golazo..-! 

Y la desventaja lo cambió 
a Uruguay. La recuperación 
se inició en el 
punte de Julio Césa 
nez y tuvo continuidad en 
la levantada de Muniz, El 
juvenil extremo comenzó a 
dejarlo en el camino al ru- 
bio Marinho y solamente la 
falta de final de Morena 
—raro ¿no?— hizo demorar 
la igualdad. Fue a los 21 
minutos. Ocampo escapó por 
la izquierda, ingresaron en 
el área Morena y Dario Pe- 
reyra y Valdir Peres se pre- 
ocupó más por ellos que por 
la trayectoria de la pelota. El 
arquero brasileño falló en el 
manotazo, el esférico picó 
detrás suyo y mansamente 
se fue a la red. la ly ex- 
plosión oriental 


Uruguay 1 

4 URUGUAY: Santo 
Morales, Acosta 
Ocampo. D.T Chema” 
BRASIL: Peres: Nelinho, 
cao, Zico, Rivelino 
Brandao. 

Goles en el primer 

bre, 24m, Ocampo (U) 

Gol en el segundo tiempo: 

libre, 

Incidencias: ados 


Expuls 


Roque Cerullo 


Ramiúl 
Jiménez 


Flec 


tiempo: 


Nelinho 


En el complemento se m0s- 
tró más activo Uruguay y 
a poco estuvo Ocampo de 
desnivelar a los 5 minutos. 
Gran jugada de Muñiz, cen- 
tro pasado y el otro extremo 
“reventó” de volea contra el 
travesdño de Pérez. Y alli se 
terminó el local. 

Brasil volvió a tener la 
pelota, fueron expulsados 
Nelinho —golpe descalifica- 
dor a Muñiz— y poco des- 
pués Rivelino siguió el m 
mo camino por “patada” a 
Darío Pereyra Los visitan- 
tes se quedaron y comenzó 
el baile (?). Exacto, Uru- 
guay no supo aprovechar la 
diferencia numérica; Brasil 
se dedicó a tocar y a los 
35m. Zico clavó un tiro libre 
en las mallas de Santos. Dos 
a uno inapelable, porque los 
huéspedes jamás traiciona= 
ron su fútbol: Uruguay se 
autoeliminó y cuando Cha 
sas fue expulsado por Roqt 
Cerullo, ya estaba todo di= 
cho. 


ez, De 
Pereyra, 
Rodríguez. 
Miguel, Amaral 


Marinho. Chi- 


Palíinha y Lula. D.T 


g8m. Nelinho (B 


los 35m, Zico 


Rivelino 
Cen 


Estadio: enari 


NOCHE VERDEAMARILLA: EL 
“SCRACHT” EN AEROPARQUE 


Vuelo 255 de Aerolíneas Argentinas. 
de Montevideo y llega a Buenos 
a las 21.45, aproximadamente. 
dispuesta a en- 
frentar a Argentina por la Copa del Atlan- 


legación brasileña de fútbol 


tico. 

Los brasileños se 
céntrico y mañana, 
13 serán agasajados por 
AFA en el Club Hipico. 

El presidente de 
tual vicepresidente de la 
Brasileña de Fútbol, 
técnico, el archiconocido 


(dirigió a Independiente en 


Peñarol de Montevideo, 
Los 18 
Arqueros: Valdir Pe 

Pablo; Jairo, 28 añc 
Zagueros: Nelinho, 

Miguel, 26 años, 

cao, 25 años. del Gremio: 

del San Pablo; 


hospedarán en un hotel go 
día del partido, a las 
autoridades de 


la delegación es el aec- de 
Confederación 
Rubén Hoffmeister; su 
Oswaldo Brandao 
Argentina, a 
en Uruguay). 
jugadores “verdeamarillos” 
25- años, 
del 
5 años, del Cruzeiro 
del Fluminense; 
Chicao, 26 
Amaral, 23 años, 


Parte ani 
Aires hoy ras le ño de 


En él, la de- Ltalogo: 


Santa Cruz 


plantel, 
Mexico y 


Delanteros: 
Flecha, 23 
años, 

son: 
del San Palmeiras, 
Curitiba. El 
bado 
Beto Fus- 
años 
de] Gua- 


14 s€ 


Francisco Marinho (el 
la última Cop Ja del Mundo) del 
Getulio, 


ampistas: 
Geraldo, 22 
Falcao, 22 años, del Guarani; 
30 años (el más viejo de los integ 
fue campeón mundial en 
con su equipo conquistó el titulo 
campeón de Brasil el año pasado; 
extensión de Brandao en el campo de 
del Fluminense. 
ZLico, 26 
años, 
del Cruzeiro; 
nacicual de-Porto Alegre; 


seracht” 
En Brasil se ha interrumpido €l cam- 
ato local para permitir su presentación 
uay y aquí. 
rá en el Maracaná el 19 de 


dejará 


mejor jug ador 


22 años, del Atlético Ma 
Givanildo, 27 años, 
años, del Flamen- 
Rivelino, 
antes del 
1970 en 


es la 
juego) 


Flameng 
Palinha, 
del Inter- 
años, del 


años, del 
del Gremio; 

Lula, 29 año 
Edu, 25 


Buenos Aires el 
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¡ ALEMANIA: QUE TOMEN 
MALTA LOS VIEJOS 


HAMBURGO, 25 (DPA). — El sábado próximo, en 
1 Westíalen Stadion de Dortmund, Alemania Occidental 
2 intentar conseguir ante Malta el punto que nece- 
para clasificarse para los cuartos de final de la Copa 
de Europa de Naciones (Eurocopa). Si bien ni siquiera 
Pe más a paa a o de que 
lemania parti: ablemente por go- 

director técnico ms a de 


leada—, el Helmut Schoen se ba decl- 
dido por lo seguro, y va a presentar ante los inocentes 
malteses su equipo de gala, cuajado de veteranos. 

Si se except el joven centrocampista del Borus- 


Moenchengladbach, Stielcke —quien jugó ya tres 
con la selección nacional— y el ariete del Duis- 
Worm —quien debutó en el último encuentro en 
Alemania, contra Tu ambos de 22 años, el resto 
del equipo que jugará contra Malta anda por la trein- 
lena de años. Los Jóvenes son los dos defensas, 
Semwarzenbeck y Dietz, los “viejos”; Wimmer, de 32 y 
el guardavallas Maier, quien precisamente el sábado cum- 
plirá los 32 años. 

Schoen se propone sacar ante Malta el mismo once 
ue ganó a Turquía en Estambul ,por 5-0, el 20 de di- 
ciembre pasado, con el solo cambio —obligado por lesión— 
dei medio del Borussia Moenchengladbach, Dannec, quien 
será reeemplazado por el berlinés Beer, quien encabeza 
la clasificación de goleadores máximos, junto con Fischer 
(Scvalke 04), ambos con 17 tantos en su haber. 

De esta forma y dado que Alemania necesita al me- 
y nos empatar para seguir adelante —en el improbable 
1. caso de que perdiese se clasificaría Grecia—, Sehoen se 
2 ye obligado una vez más a retrasar la labor Ge rejuvene- 
j cimiento del equipo con vistas al Campeonato del Mundo 
4 de 1978, en Argentina, 

, El equipo de veteranos que jugará el sábado contrasta 
X enormemente con el que lo hizo en el partido de ida con- 
a tra Malta, en diciembre de 1974, en que debutaron cinco 
l jugadores, Dietz, Koerbel, Kostedde, Scliiger y Nickel. 
4 Claro que Schoen se encontraba entonces lesionado y lo 
s sustituyó su auxiliar Jupp Derwall. 

, Del once que se enfrentará el sábado a los malteses, 
1 o mejor es el quinteto defensivo, el más sólido y expe- 
Ís Yimentado que haya tenido jamás el fútbol alemán, Maier, 
1 32 años y 65 partidos internacionales; Vogts, con 29 y 68; 
| Schwarzenbeck, con 27 y 36 y Beckenbauer, con 30 y 95, 
s han formado, durante muchos años —junto con el hoy 
u madridista Breitner—, una muralla que tantos éxitos ha 
% dado al fútbol alemán, 

H Desde la marcha de Breitner al Real Madrid, su 
Ñ puesto ha sido ocupado por varios defensas, siendo el jo- 
% ven hamburgués Kaltz, por su edad y estilo de juego, el 
y que parecía predestinado a reemplazarle. Sin embargo, 
A una grave lesión, a finales del año pasado, le apartó de 
la selección nacional. El puesto ha sido ocupado de mo- 
mento por Dieta (del Duisburgo). 

Más problemas tiene Schoen con la línea de centro- 
campistas, en la que, con las retiradas de Netzer y Ove- 
rath, falta un verdadero constructor de juego. 

La alineación que probablemente sacará Schoen será 
la siguiente: Maier; Vogts, Schwarzenbeck, Beckenbauer; 
Wimmer, Beer, Stielicke; Holzenbein, Worm y Heynckes. 
% FRANCIA, A HOLANDA 

PARIS, 25 (DPA). — La selección de aficienados de 
Francia venció a su similar de Holanda 4 a 2, en partido 
clasificatorio para los Juegos de Montreal. 
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AGREMIADOS NO BANC 
MILLONARIOS 


Rostros muy serios, gestos airados Y 
una situación muy tensa (que gracias 
al carnaval se traslada al lunes 8 de 
marzo), se vive en Futbolistas Argenti- 
nos Agremíados, debido a la actitud de 
los cinco jugadores de River renun- 
ciantes a la selección y, en el caso de 
Alonso, J. J. López y Fillol, por su in- 
cierta situación contractual con River. 
Pero, en lo que se refiere a Fillol, la 
tirantez es mayúscula, ya que de no ha- 
ber existido el arreglo con el arquero 
Correa, el ridículo de FAA hubiera sido 
mundial... 

Pasarella, Luque, Alonso, Fillol y J. J.: 
Agremiados no efectuó manifestaciones 
oficiales, dando opinión sobre la renun- 
cla del “quinteto” de Núñez a la selec- 
ción de Menotti, pero el proceder de 
sus afiliados “millonarios” no cayó n:z- 
da bien, Este informe de ULTIMA 
HORA resulta de haber parado las an- 
tenas en momentos que en la calle 
Salta había dos o tres dirigentes de los 
futbolistas, pero habrá que esperar que 
se reúna toda la plana mayor de los 
gremialistas. 

Alonso, Juan José López, Fillol: la 
“desaparición” del trío, previo al par- 
tido con San Lorenzo, supone para lu 
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Es E para Jugar por la Copa, sin con- 
ra e 
Fillol: con el “Pato” la inquina es 
total; el arquero a) renunció a la se- 
lección, b) se escapó de la concentra- 
ción de River y c) sigue en actitud in- 
fransigente, gremiados se pregunta 
¿qué hubiera pasado si parábamos el 
fútbol por Correa este “señor” (se 
refieren naturalmente a Fillol y las co- 
millas...) salía haciendo esta barbari- 
dad? Resulta —siguen reflexionando en 
la calle Salta— que renunció al selec- 
zionado porque no estaba anímicamente 
para jugar y se resiste a formalizar su 
contrato con River —arreglado de- pa- 
labra previo al partido con Boca— por- 
que ahora pretende una compensación 
en dinero por lo que dejó de ganar con 
Menotti... ¡Estamos los 10CoS!... 


Y HOY-CIERRE- HOY... 


Esta noche, a las 20, se cierran las 
puertas de Viamonte 1366, y los que 
quieran ingresar más tarde “quedarán 
con la ñata contra el vidrio”. El “ca- 
fetín de Buenos Aires...” Peraón, el 
Libro de Pases de la AFA pasará al ar- 
chivo hasta una nueva oportunidad 
—Torneo Nacional—, pero quedará se- 


PP mor 


CO 


DEPORTES 


estarán desde hora muy temprana. 
rán los dirigentes de River, San! 
zo y Huracán. Uno de los treg 
concretar un pase de importar 
bre el cierre, y los dos restantes 
darían mirando, El “tapado” sant 
de ser Uzin, el de River “un 4 
Huracán necesita un volante (le 
ron” a Magalhaes) . 

Pero lo concreto es esto: Veglio ff 
por un año para Boca, hoy lle 
cordobés Rubén Díaz para incorpor 
al plantel, En All' Boys está p 

do Abel Roux, defensor p 
Fénix, que jugó el juvenil “cele 
preolímpico (¿y Agremiados?). 
Becerra Núñez —brasileño, mano 
Becerra que está en España— po 
quedar incorporado a Newell's. Alp 
—número tres de Boca y de los sel 
cionados de Menotti— tiene que bh 
la conscripción en Rosario, y Central 
utilizaría por un año, Los “xen 
pretenden a Lamberti por ese period 
y los “canallas” ofrecen a Cáceres y 
tercerista, Cardone —ex Universidad 
Chile, Estudiantes y Boca— firmó p 
Vélez. Banfield incorporará hoy a 
volante de Mar del Plata, y Villar, 1ih 


FAA una muestra absoluta de irres- 
ponsabiiidad que termina de plasmarse 
en el “regreso” —Alonso y Juan Jose 
López jugaron ayer con Estudiantes— 


guramente “una hoja movible” para los 
jugadores libres (una semana, segura- 
mente), 

Seguramente los que no faltarán 


y 


Pese a Geisel, el 
Juego Continúa 


RIO DE JANEIRO, 25 (Latín). — El 
titular de la Confederación Brasileña de 
Deportes (CBD), almirante Núñez, declaró 
hoy aquí que el presidente de su país, Er- 
nesto Geisel, le solicitó que la entidad apo- 
ye totalmente a la Argentina en su derecho 
de organizar el Campeonato Mundial de Fút- 

. bol de 1978. 

Núñez dijo que el- primer mandatario le 
hizo el pedido en Brasilia, durante el co- 
tejo que el seleccionado nacional disputó en 
esa ciudad con el combinado local. 

El máximo dirigente de la CBD le ma- 
nifestó a Geisel, la intención de solicitar a 
la FIFA la promoción de la Copa del Mun- 
do de 1994. El presidente no abrió juicio al 
respecto pero se cree que apoyará esa mo- 
ción, 

Solo en el caso de que Argentina desista 
de organizar el máximo evento de fútbol, la 
CBD reivindará ese derecho para Brasil, pues 
según Núñez es el único país de América 


Mundo. No fue aclarado si en estos con- 
ceptos Núñez incluía a México, sede del 
mundial de 1970, 

Lo cierto es que desde el otorgamiento de 
la sede a Argentina es la primera vez que 
desde Brasil se recibe apoyo. Geisel dijo 
además que el Campeonto del Mundo de 
Fútbol en Argentina beneficiará a América, 
por 2so es deber de todos apoyarlo. 

N. de la R.: Este cable de la agencia 
Latín demuestra una vez más cómo la CBD 
se mueve a dos puntas. Pensamos que por 
Imás pedidos que haya va a seguir en el mis- 
mo juego. Es decir, apoyamos a Argentina, 
pero... Creemos en Argentina, pero... Y 
siempre va a haber un “pero” que indicará 
a ellos como únicos posibles organizadores 
suplentes de la Copa del Mundo del 78. Es- 
te pedido de Geisel ha servido una vez más 
para que los dirigentes brasileños aprove- 
chen la volada y manifiesten sus desespe- 
rados deseos de quedarse con el Mundial. 


de Arsenal de Sarandí, se desempe: 
en San Telmo. Veremos qué pasa hoy 
(Una versión habla de postergar el eli 

rre por siete días). 


kk 


MAGALHAES, ; 
DE RACING : 


Horacio Magalhaes es 
prácticamente jugador 
Racing. Ayer, en horas del 
mediodia, se reunieron di. 


Pereyra —en el juven 
Menotti— y Donaire —yo- 1 
lante— ya arreglaron con y 
su nueve club 

El pase en definitiva se 
hizo en 300 millones de pe- 
sos y los tres jugadores, De 
este modo queda desmenti- 
da la información que lo 1 
daba a Magalhaes jugando | 
para Huracán. Sobre esto, 
los “albicelestes” habían 
dispuesto la inmediata 
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latina que cuenta con la infraestructura su- 
ficlente como para organizar una Copa del 


El juego continuará, y Brasil, creemos, ago- 
tará todos los medios a su alcance. 


1 “ruptura de relaciones” con | 
h los de Parque Patricios n 


BORUSSIA-REAL: MEJOR VERLO POR TV 


DUSSELDORF, Alemanla Occidental, 25 (EFE), — 
Borussla-Real Madrid se enfrentan el próximo miércoles 3 
por la Copa Europea de Fútbol en un encuentro que el 
Viejo Continente espera con ansiedad y no vacila en cali. 
ficar como el enfrentamiento entre España y Alemania. 
La avidez por ver el partido ha hecho que un amplio 
mercado negro de entradas comience a moverse en su de- 
rredor. A tal punto, que la reventa vende entradas del 
partido, cuando faltan 5 días para llevarse a cabo, a 300 
marcos, unos 115 dólares, 

En los diarios de esta ciudad hay anuncios que in- 
tentan convencer a los aficionados de que no deben perder 
esperanzas de conseguir una entrada a último momento. 
Lo que no dicen es que esta esperanza hay que pagarla. 
Los boletos que ahora se venden a 50 marcos, unos 19 
dólares, han sextuplicado su valor. 

Unos 500 vigilantes y 100 policías tendrán a su cargo 
la vigilancia y lucha. contra la especulación de última 
hora, mientras que los ingresos por la venta de entradas 
legal ha alcanzado un nuevo récord: 1.300.000 marcos 
(medio millón de dólares) cifra superior a lo recaudado 
el año pasado en el partido contra el Benfica, de Lisboa, 
donde se recaudaron 800 mil marcos (308 mil dólares). 


% LOS LATINOS 
MADRID, 25 (Por Pedro Escartín, para EFE). — Es 
bastante numerosa la representación latino dentro de los 


Ayala, un "Ratón” 


con Mañas 


MADRID, 25 (Associated Press). El 
jugador argentino Rubén Ayala, que milita 
en el Atlético de Madrid, fue amonestado 
por la Comisión de Disciplina del fútbol 
español por discutir con el árbitro del co- 
tejo Barcelona-Atlético, sin ser el capitán 
del equipo. 

Pero las penas también fueron para otros 
extranjeros. Johan Cruyff y Johan Nets- 
kens, ambos del Barcelona, sufrieron los 
castigos de la comisión. Cruyff fue adver- 
tido por dirigirse descortésmente al juez 
del mismo partido, mientras Neeskens de- 
berá “descansar” por un encuentro por ha- 
bar llegado al límite de las amonestaciones. 


% El ADIOS DE RIVA 
MILAN, 25 (Reuter-Latín), 


terior, 


estado 


— Gianni 


Rivera, el “bambino de oro”, afirmó que 
colgará definitivamente los botia.es, Lo hizo 
tras haber regresado al fútbol 
meses, luego de su “voluntario retiro” an- 


Rivera, de 32 años, dejó de jugar en mayo 
del año pasado hiego de una campaña de 
16 años en el Milan y 60 partidos interna- 
cionales, pero una transacción comercial lo 
colocó a la cabeza del consorcio que con- 
trola el club y volvió al fútbol en octubre. 


“Me sentiría feliz de abandonar a partir 
de ahora”, declaró hoy, El “bambino” ha 
leslonado en las seis últimas sema- 
nas, durante las cuales el Milan no ha 
perdido ningún partido, ubicándose ahora 
tercero en la tabla de posiciones. 


cuartos de final de las competiciones futbolísticas de Eu- 
ropa que se jugarán el próximo miércoles, 

, En la de campeones de liga, es decir, la auténtica y 
señorial Copa de Europa, están el legendario Real Madrid, 
quince veces presente en el torneo, seis títulos ganados, 
dos subcampeonatos, una semifinal, dos cuartos de final, 
tres octavos de final y una fase previa, Di Stéfano es 
máximo goleador con cuarenta y nueve tantos. También 
se halla Benfica, gran equipo portugués en los tiempos de 
Eusebio, para ser hoy mucho menos de lo que fue.. El 
Saint Ettienne francés es el tercer conjunto latino. Real 
Madrid-Borussia, pronóstico incierto, Benfica podría ba- 
tir al lento Bayern Munich y los franceses nada tienen 
que hacer ante el Dynamo ruso. 

No hay en los campeones de Copa ningún representante 
de España, Francia, Italia, Portugal o Rumanía. Todos han 
sido eliminados. En la Copa de la UEFA, el fútbol latino 
tiene dos equipos, el Barcelona, que jugará contra los búl- 
garo3 del Leyski Spartak, a quienes debe eliminar, pese a 
la desventaja de jugar primero en terreno propio, y el Milan, 
que se enfrentará a los difíciles belgas del Brujas. El con- 
junto español, donde actúan Johan Cruyff y Neskens, los 
dos grandes jugadores holandeses, es superior al represen- 
tante de Bulgaria, pero el Barcelona habrá de obtener en 
su campo ventaja mínima de dos goles. En cuanto al Milan, 
hace fútbol de clase, pero lento, defensivo, con el líbero 
clavado en la zona y es fácil que los belgas consigan seguir 


hace cinco 


un 50 por ciento, 
dos, el Olimpique perdió 19, 


[AVIÑON, Francia, 25 (EFE), — El ar- 
.gentino Pedro Chazarreta será, junto al ju- 
gador Herbert, el único que seguirá cobrando 
su sueldo normal en el equipo local Aviñón, 

La eomisión directiva del club decidió que 
a partir del .2 de marzo los jugadores de 
su equipo cobren la mitad del sueldo debido 
a las bajas actuaciones, El entrenador Marc 
Bourrier verá también reducido el suyo en 


Hasta ahora de los 25 partidos disputa- 
anó 3 y empató 


Unos cuartos de final, donde la atracción máxima 58 
halla en Borússia - Real Madrid, un España - Alemania en 
pequeño y a nivel de club, El campeón español no está bien: 
en juego, perdió forma técnica y entra en los cuartos de 
final con mucho peligro, pero con la ventaja de jugar el 
segundo encuentro en el estadio Bernabeu. La eliminatoria: 
despierta gran expectación en el fútbol europeo, 4 

Gunter Netzer, hoy profesional en el Real Madrid, jugó 
onca años co nel Borussia y asegura que hará falta al con= 
junto español suerte para seguir adelante. Pensamos lo mis= 
mo. Alemanía Occidental es el país europeo que tiene en 
los cuartos de final mayor número de equipos, aunque Ba=- 
yern Munich sea hoy una auténtica sombra de lo que fue. 
El fútbol latino a nivel de equipos nacionales no anda bien. 
En clubes se cubre con los jugadores extranjeros que actúan, 
menos Italia que no los tiene. 


Y PERDIO ALEMANIA “B” 

ESSEN, Alemania Federal, 25 (Reuter-Latín). — Ilalla 
le ganó a Alemania Federal 1-0, en un amistoso entre selec= 
ciones “B”. Los italianos atacaron permanentemente du= 
rante todo el partido, avasallando a un equipo alemán des- 
orientado, que en ningún momento supo como controlar 

El gol italiano, que mereció un premio mayor a su neta 
superioridad, llegó a los 10 minutos de la segunda etapa, 
cuando Pulici —goleador del torneo italiano— conectó un 
centro de Graziani de cabeza. 


Chazarreila Salvó 


su Sueldo 


Con el descuento, esperan los directios 
alimentar el entusiasmo de los jugadores, 


% ARRUA, ESPAÑOL 

ZARAGOZA, España, 25 (EFE). — El 
Jugador paraguayo Saturnino Arrúa ha Yá- 
tificado esta mañana en el juz N? 1 de 
esta ciudad su decisión de adoptar la doble 
nacionalidad firmando al respecto los pape- 
les que ya habían sido presentados, el pa 
sado día Y del corriente, 

Arrúa manifestó que con esta medida 


3, lo cual naturalmente lo sitúa en el último 
puesto de la clasificación. 

El argentino Chazarreta fue considerado 
uno de los pocos rescatables y por lo tanto 
seguirá cobrando su sueldo normal. 


quiere favorecer el Zaragoza que podrá 1- 
char a un nuevo extranjero. 

También explicó que no piensa marchar= 
se de esta ciudad, donde próximamente inau- 
gurará una boutique. 
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A Buenos Aires, Jueves 


¡ATENCION!: NICOLINO EN EL RANKING 


La Asociación Mundial de Boxeo (W. 
A.) acaba de dar a conocer su ranking 
correspondiente a enero, el que nos lega 
casi simultáneamente con el del Consejo. 
Entre ambos existen en algunos casos enor- 


nocimiento a ambas entidades mundiales, 

Comienza la calificación de la Asocia- 
ción con el sostenimiento de Oscar Bona- 
vena en el 7? lugar entre los pesados (¡Oh! 
la gran habilidad de Ringo para mante- 


cuenta que nuestro país ha consagrado 
dos moscas como campeones mundiales y 
uno especialmente como el mejor mosca 
de toda la vida. Nos referimos, obviamen- 


aunque no compartimos el criterio de po- 
nerlo atrás de Emiliano Villa, al que aca- 
ba de vencer, y la del minimosca Rodolfo 
Rodríguez. Es bueno consignar que el cam- 
peón argentino de los moscas marca la 


mes diferencias, las que posiblemente (tan- 
to son políticos estos ranking), desapare- 
——cerán el día en que la Federación Argen- 
tina resuelva la doble afiliación, o el reco- 
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Pesados: Campeón: Muhamad Ali, Cassius Clay; 1) 
Ken Norton; 2) George Foreman; 3) Richard Dunn (In- 
glaterra); 4) Jimmy Joung; 5) Henry Clark; 6) Ron Lyle; 
7) Oscar Bonavena (Argentina); 8) Joe Frazier; 9) Ernie 
Shavers; 10) Bunny Johnson (Inglaterra). 

Semipesados: Campeón: Victor Galíndez (Argentina); 
1) John Conteh (Inglaterra); 2) Richie Kates; 3) Tom 
Bethea; 4) Alvaro López; 5) Leo Kakolewicz (Alemania); 
6) Avenamar Peralta (Argentina); 7) Jesse Burnett; 3) 
Chris Finnegan (Inglaterra); 9) Len Hutchins; 10) Harald 
Skog (Noruega). 

Medianos: Campeón: Carlos Monzón (Argentina); 1) 
Roarigo Valdés (Colombia); 2) Nessim Cohen (Francia): 
3) Luis Fabre (Brasil); 4) Marcelo Quiñones (Perú); 6) 
Kevin Finnegan (Inglaterra); 7) Gratien Tonna (Francia); 
8) Vinnie Curto; 9) Benny Briscoe; 10) George Cooper. 

Mediano Junior: Campeón: Jae Do Yu (Corea); 1) 
Angel Castellini (Argentina); 2) Elisha O'Bed (Bahamas); 
3) RRyu Sorimachi (Japón); 4) José Durán (Italia); 
5) Koichi Wajima (Japón); 6) Eckhard Dagge (Alemania); 
7) Rodrigo Delgado (Costa Rica); 8) Miguel de Oliveira 
(Brasil); 9) Masahiro Misako' (Japón); 10) Jean Kies 
, (Sudáfrica). 

Welters: Campeón: Angel Espada (Puerto Rico); 1) John 
Stracey (Inglaterra); 2) Miguel Campanino (Argentina); 3) 


DANIEL 


Maldonado le Ganó 


calificación de su catego- 
Tía, consiguió imponerse 
con fallo unánime al cam- 
peón de su categoría, su 
comprovinciano Hugo Gu- 
tiérrez, en la pelea reali- 
zada en el circo Satany, en 
esta ciudad. 

El expediente utilizado 
por Maldonado para este 
éxito consistió simplemen- 


vuelta y lo tuvo varias ye- 
ces groggy. Gutiérrez no 
se mostró agresivo, como 
es su modalidad, sino, por 
el contrario, muy cuida- 
doso, evidenciando respeto 

Con esta victoria Maldo- 
nadec completa una “triple- 
ta” muy interesante: Pedro 
Agiiero, campeón argenti- 
no, por KO; Juan García, 
te en puntear con la zur- titular chileno, también por 
da a manera de conten- KO, y Gutiérrez 


nerse sin trabajar) e incluye a 12 compa- 
triotas en total. 

Lo más interesante es la ubicación de 
Nicolino Locche entre 


los welter junior, debimos faltar, 
Shoji Tsujimoto (Japón); 4) Clyde Gray (Canadá); 5) Tony 
Petronelli; 6) Daniel González (Argentina); 7) Rockky Mat- 
tioli (Australia); 8) Johny Gant; 9) Harold Weston; 10) 
José Cuevas (México). 

Welter Juniors: Campeón: Antonio Cervantes (Colom- 
bia); 1) Carlos María Giménez (Argentina); 2) Everardo 
Costa (brasileño naturalizado argentino); 3) Wilfredo Bení- 
tez (Puerto Rico); 4) Monroe Brookks; 5) Sansadki Muang- 
surin (Thailandia); 6) Esteban de Jesús (Puerto Rico); 7) 
Héctor Thompson (Australia); 8) Emiliano Villa (Colom- 
bia); 9) Nicolino Locche (Argentina); 10) Norman Sekgapa- 
ne (Sudáfrica). 

Livianos: Campeón: Roberto Durán (Panamá); 1) Gattu 
Ishimatsu (Japón); 2) Héctor Medina (República Domini- 
cana); 3) Randy Shields; 4) Ray Lampkins; 5) Bazzaw 
Yamabe (Japón); 6) Lencio Ortiz (México); 7) Tony Ju- 
mao-As (Filipinas); 8) Young-Ho Oh (Corea); 9) Tury Pi- 
neda; 10) Vilomar Fernández (Puerto Rico). 

Livianos Junior: CamPeón. Ben Villaflor (Filipinas); 
1) Samuel Serrano (Puerto Rico); 2) Tyrone Everett; 3) 
Alfredo Escalera (Puerto Rico); 4) Lionel Hernández (Vene- 
zuela); 5) Alberto Herrera (Ecuador); 6) Ray Lunny; 7) 
Kuniakik Shibata (Japón); 8) Walter Seely; 9) Benjamín 
Ortiz (Puerto Rico); 10) Hernán Cubillas (Salvador). 

Plumas: Campeón: Alexis Argiiello (Nicaragua); 1) Rl- 


reaparición de púgiles argentinos en las 
categorías minimas, de las que hacía rato 
estábamos ausentes y de las que nunca 
sobre todo teniendo en 


te, a Pascualito Pérez, El otro es el po- 
tente Horacio Accavallo. £ 

Bonavena, Galíndez, Monzón, Campani- 
no y Giménez están también en la cali- 
ficación Consejo. 


goberto Riasco (Panamá); 2) David Kotey (Sudáfrica); 3) 
Rafael Ortega (Panamá); 4) Art Hafey; 5) Reynaldo Hi- 
dalgo Panamá); 6) Alfonso Pérez (Colombia); 7) Santos 
Luis Rivera (Puerto Rico); 8) Francisco Coronado (Nica- 
ragua); 9) Shige Fukuyama (Japón); Lo Arnold Taylor 
(Sudáfrica). 

Gallos: Campeón: Alfonso Zamora (México); 1) Rodol- 
fo Martínez (México); 2) Gilberto Illueca (Panam ); 3) Eu- 
seblo Pedroza (Panamá); 4) Carlos Zárate (México); 5) 
Benicio Sosa (Argentina); 6) Sean O'Grady; 7) Fernando 
Cabanela (Filipinas); 8) Venice Borkosor (Tailandia); 9) 
Soo Hwang Hong (Corea); 10) Wilfredo Gómez (P. Rico). 

Moscas: Campeón: Erbito Salavarría (Filipinas); 1) Al- | 
fonso López (Panamá); 2) Jorge Luján (Panamá); 3) Mi- | 
guel Canto (México); 4) Betulio González (Venezuela); 5) 
Ignacio Espinal (México); 6) Gustavo Espadas (México): 
7) Alberto Morales (México); 8) Shoji Oguna (Japón); 9) 
Orlando Javiero (Filipinas; 10) Susumo Hanagata (Japón). 

Mini-moscas: Campeón: Jaime Ríos (Panamá); 1) Mon- 
sayarm H. Mahachai (Tailandia); 2) John Cajina (Nica- 
ragua); 3) Luis Estaba (Venezuela); 4) Rodolfo Rodríguez 
(Argentina); 5) Rigoberto Marcano (Venezuela); 6) Juan 
Guzmán (República Dominicana); 7) Valentín Martínez 
(México); 8) Orlando Hernández (Costa Rica); 9) Dan 
Reyes (Filipinas); 10) Kazunori Tenryu (Japón). 


GONZALEZ, ESPIA 


PARIS, 25 (France Presse). — Da- 
niel González, sparring y amigo de Car- 


riamente guantes, sin concesión al- 
guna, con el retador galo de 34 añbs. 

Hoy mismo, Cohen y González efec- 
tuaron cuatro asaltos a todo vapor y el 
aspirante francés rindió un cálido ho- 
menaje al habitual sparring de monzón 

“González, dijo Cohen, sabe mucho. 
Es duro, hábil y todo le conviene, ja- 
más se queja”, 

El propio González considera que 
Cohen está ya muy a punto 

“Su rapidez de manos es notable 
—apuntó—, y sus ganchos de ambas 
manos muy duros y peligrosos.” 


Para Vilas, Después de 
Davis Viene México 


Cohen sabe que el colombiano Valdez 
es rapidísimo en el trabajo a media 


zo, al yanqui Jesse Burnett, y Pardo 
será su sparring en la preparación pre- 
via. En la Federación nos enteramos 
ayer que este viaje de Pardo tropieza 
con el inconveniente de que se lo ha 
incluido en el equipo representativo de 
la FAB para los juegos olímpicos. Por 
tal motivo estaban pensando no permi- 
tirle el viaje, 

Pardo tiene ya 25 años, tres hijos y 
un empleo del que vive con muchísi- 
mos apremios. Tiene condiciones de bo- 
xeador profesional técnicamente, se en- 
tiende, y es hora ya de que pegue el 


la 


salto a la categoría rentada. ¿Hasta 
cuándo le seguirán pidiendo que es- 


5 los Monzón, es aquí el principal cola- distancia y por adentro, y por eso se  pere?... 

1 borador del francés Max Cohen en su siente satisfecho de trabajar con Gon- Cabe recordar: 1») Pardo tiene dere- 
1 7 5 3 puesta a punto para enfrentar al titu-  zález, cho constitucional a gobernar su vida 
Fácil al Cam eon a Es Pr rigo cad por el 4 EL CASO PARDO profesional. 2%) Ya es hora de que le 
Consejo a de los medianos, Verión — unn Pardo acaba de ser iñeluldo — Pague, unos pesos a Eu prolesión, 40 
7 MAR DEL PLATA, 25 (De ción y disparar la derecha 3 E 2 vrosra-  £n el equipo del campeón mundial Vic- pa > aa 

; nuestro corresponsal). — El en contragolpe. Con esta dd e pb opti sa tor Galíndez, con el que viajará a Di- de a a Se pe E 
y pluma cordobés Miguel mano mandó ner lona al en el Pabellón de Paris, y Daniel Gon: cn Coma en O under en- ade A Rth RDA 
Maldonado, séptimo en la campeón en la segunda zález, de la división welter, cruza dia- e Openhague, e 'e mar- ¡Aunque duela!... 


% EDER JOFRE: ¡VAYA! 

PORTO ALEGRE, 25 (DPA). — El 
brasileño Eder Jofré, con 40 años sobre 
sus espaldas y con el prestigio de ha- 
ber sido campeón mundial gallo y plu- 
ma, derrotó anoche en Porto Alezre al 
ex campeón italiano Enzo Farinelli, por 
nocaut técnico en el cuarto asalto. 

Inmediatamente Jofré declaró que 
desea enfrentar al monarca de los plu- 
mas, versión del Consejo, Bobby Cha- 
cón de los Estados Unidos, antes de fin 
de año. 


El mejor fútbol de América 


MEXICO, 25 (EFE). — El argentino 
Guillermo Vilas ha confirmado su par- 
ticipación en el II campeonato inter- 
nacional de tenis que se realizará aquí 
entre el 9 y el 14 de marzo próximo. 
Vilas volará hacia esta ciudad el día 8, 
después de representar a su país por 
la copa Davis, en Chile. 

El certamen mexicano tendrá una 
bolsa de 40.000 dólares, y participarán 
los 16 mejores tenistas profesionales de 
la “World Competition Tenis” (WCT). 
Con respecto a este circuito, en Washing- 
ton informaron que el estadounidense 
Arthur Ashe encabeza el lote, con 545 
puntos. Lo siguen Cliff Dryedale (Sud- 
áfrica), 345, Eddie Dibbs (Estados Uni- 
dos), Vitas Gerulatis (Estados Unidos) 


Borg (Suecia), 295, Brian Gottfried (Es- 
tados Unidos), 290, Dick Stockton (Es- 
tados Unidos), 275, Jan Kodes (Che- 
coslovaquia) y Raúl Ramírez (México), 
265. 
% CON VILAS, MEJOR 
Los promotores del certamen indica- 
ron que la presencia del argentino Vi- 
las revitalizará el interés del público. 
Al conocerse la presencia del chileno 
Jaime Fillol —rival de Vilas por la co- 
pa Davis— los organizadores manifesta- 
ron su alegría. 
4 CHILENOS, CONFIADOS 
SANTIAGO, Chile, 25 (Latín). — El 
entrenador del equipo chileno de tenis 
para la copa Davis, Luis Ayala, declaró 


gentinos son ganables”, refiriéndose al 
enfrentamiento por la Davis, del 5 al 
7 de marzo, 

El otrora famoso tenista trasandino 
actualmente radicado en Estados Uni- 
dos afirmó que los entrenamientos se 
intensificarán cuando llegue Jaime Fi- 
llol —actualmente en el país del nor- 
te—, primera raqueta del equipo. 

Ayala afirmó que Fillol es el mejor 
de los singlistas, y que junto a Patricio 
Cornejo conformarán la pareja más efi- 
ciente. 

El tercer nombre del grupo saldrá de 
la dupla Belus Prajoux-Patricio Cor- 
nejo. 

El entrenador confesó que la presen- 
cia de Vilas en el equipo vival torna 
difícil el compromiso para Chile. 


y Tom Okker 


(Holanda), 320, Bjorn 


aquí al arribar de Miami que “los ar- 


REANUDAN CAMPORA | LA PROVINCIA ANDA 


Y SU SEQUITO 


Hoy, a partir de las 16, proseguirá el campeonato ar- 
gentino juvenil de ajedrez que se disputa en la sede de 
FOETRA, Cangallo 2629. Como se anunció, el ganador del 
importante certamen representará a la Argentina en el 
eampeonato mundial de la especialidad, que se realizará 
en Buenos Aires entre julio y agosto de este año. 

Cumplidas cinco fechas, las posiciones son encabeza- 
das por el representante de San Nicolás, Daniel Cámpora, 
quien venció en todas las partidas jugadas y totalizó cinco 
unidades. Sus escoltas hasta el momento son el marplaten- 
se Fernando Fraga y Marcelo Ibar, de la Capital Federal 
Ambos han logrado 3,5 puntos. 

La jornada de ayer fue reservada al descanso de 10s 
noveles competidores del juego-ciemcia. El hecho de que el 
vencedor consiga el derecho a disputar el mundial, ha in- 
centivado el interés del público. 

Este certamen, así como también el próximo torneo 
¡magistral a realizarse en Mar del Plata, sirven de estímulo 
para colocar al ajedrez en su verdadero sitial. 


EN BICICLETA 


MAR DEL PLATA, 25 (De nuestro corresponsal). — 
Ciclistas de todas las categorías iniciarán el viernes en el 
velódromo local el Gran Premio Provincia de Buenos Aires. 

El torneo constará de tres tramos; el primero como ya 
hemos apuntado, comenzará el viernes y los restantes se 
realizarán los días 5 y 12 del venidero mes. 

Los dirigentes de la Asociación local de este deporte 
han cursado invitaciones a los mejores pisteros y mediofon- 
distas del país. Esto hace creer que este evento será protago- 
nizado por ciclistas realmente capaces. 


4 RUCHANSKY, HECHO 

CORDOBA, 25 (De nuestro corresponsal). — El actual 
campeón argentino de velocidad, José Ruchansky (18 años, 
estudiante de derecho), recibió de la Secretaría de Deportes 
de la gobernación y de la municipalidad local, 7 y 5 ml- 
llones de pesos moneda nacional, respectivamente, para que 
prepare su bicicleta sin reparar en gastos y poder así com- 
petir en igualdad de condiciones en el plano nacional e in- 
ternacional, 


ARGENTINA 


Rumbo al Mundial 78 


Vo 
BRASIL 


POR LA COPA “ROCA”, CON PUNTAJE 
PARA LA COPA DEL ATLANTICO 


Viernes 27 de febrero - 21 horas 
ESTADIO CLUB A. RIVER PLATE 


Venta de entradas: Local de la AFA, Viamonte 1366: 
HOY desde las 9 hasta las 20 hs. 
— Viernes, desde las 9 hasta las 13 hs. 
Estadio del Club River Plate: 
— Viernes, desde las 17 hs. 


Precios de los boletos de entradas: 


— Entrada General 
— Plateas con entrada: 
Superpullman San Martín y 
Belgrano 
Almirante Brown 


Notas: Las Credenciales otorgadas por la AFA no ten- 
drán validez para este partido. 
El periodismo debe retirar las credenciales en 
el local de la AFA, 6% piso. 


*GÓLINESA SIGUE EN SERII 


Habrá esta tarde nuevamente carre- 
ras en el hipódromo platense y otra 
vez los aficionados que concurran —mu- 
chos no lo harán por ello— se verán 
privados de la apuesta triple, absurda 
_medida de las autoridades que rigen el 
turf provincial y que continúa en vi- 
gencia, 

Siempre el circo platense se caracterl- 
zó por marcar rumbos dentro del turf 
nacional, pero al parecer los tiempos 
cambian, y se ha iniciado una época de 
retroceso, que confiamos sea tempo- 
rarlo, pues no negamos a sus actuales 

dirigentes idoneidad y criterio para re- 


ye competencias, la primera de las cua- 
les se largará a las 14.15 y le sirve de 
prueba central el premio especial Pa- 
lanca, sobre 1600 metros y con 98.000 
pesos de prima a su triunfador. Se co- 
rrerá en quinto turno y no habrá otra 
apuesta que a ganador, placé y llave, ya 
que antes se disputan las apuestas do- 
ble y doble preferencial, y después de 
ella la segunda doble preferencial, para 
cerrar esta serie de dobles con la pre- 
ferencial extra. 

Muy buena campaña viene cumplien- 
do en La Plata la rosarina Golínesa, 
que luego de debutar en ese medio, lle- 


ellas en puesta con Siempre Glamour, 
dándole kilos y en 139” para la misma 
distancia a recorrer esta tarde. Esto 
ocurrió el 14 de diciembre y la hija de 
Golfo, que cuida Ramón Sárfield, ha 
seguida su entrenamiento como para 
seguir la serie, 

Sin embargo se verá seriamente exi- 
gida por la palermitada Queta, cuarta 
de Snow Black en Palermo en 1'38"25 
a 7 cuerpos y que hoy en la pista pla- 
tense, que ya conoce, puede mejorar y 
convertirse en una seria enemiga. 

Lo mismo podría decirse de Etc, que 
va de Palermo prestigiada por su fácil 


ARAGUARI, LO MEJOR: 34" 


Escasa actividad hubo en la pista de 
San Isidro, donde sobresalió con sus 34215 
Araguari, éstos son los trabajos controlados. 

(Pista de arena normal) 7 

ARAGUARI, J. Aguirre, 600 en 34"25 con 11” q 
nal (muy buena partida para disputar el Premio 
del próximo sábado en el hipódromo de Palermo); 
FANCHICHA, con la jocketta Blanca Aroma Gonz 
500 de recta en 30”25; NÑANDUCITO, J. Ortiz, 5 
recta en 30"2/5; CAPODONICO, J. Ortiz.a la pa 
Tres Palenques, Blanca A, González y de Tínker, 


gando tercera, logró tres victorias con- 
secutivas en el ti le última de 


“tractarse en lo resuelto, 
Se disputan en la oportunidad nue- 


victoria sobre Donsere, dándole 5 ki- 


Verón, 700 en 42"2/5; 
los y. A La 5 OS 


O 77 Program 


PREMIO DELICIA 


ek. 


5 (5 ER la AS — 1400 METROS 
CUIDADOR 


PRIMERA CARRERA 


ANOTADOS JOCKEY PADRE-MADRE ULTIMA PERFORMANCE JOCKEY COTIZACIONES 


92.970 en 712.030 


'Tmpo. Hip. Pta. 


4 ULT. PERF. 
- L__—_—— 
2L 0L SL 1 1 MI DESQUITE (6) 


no correrá 157 Desquite-Mi Mu'neta | [Huerta 80 a 10 cpos. de Samangua 55 R. Alonso 1'27"4 5 L.P. 


0L 6L 1P 
1L 4P 4P 


42 3L 
0L 6L 


0. oL 


R.Bellacomo 
O.llarione 


E.Brown 
R.Zapata 


P.Tárrago 


5/57 T.Penny-S.Beacón 
5/57 C.-Corá-MFoderatión 


5/57 Pienario-L, Divina 
6/57 Brigadon-R. Linda 


5/57 D. Dance-Ch. Itza 


2 MAGIC RED au) 
3 MODERATA 

4 LUZ PLENA 

5 LA FOUR 

6 CHIKOTA 


A.Alacina 
A.Davino 


E.Barrlos 
M.Robles 


E.Medina 


809 a 14 cpos. de Echidna 57 
149 a 181, cpos. de Luneta 57 


7+ a 13 cpos. de Echidna 56 
49 a 7% cpos. de Echidna 56 


302 4% de Echidna 56 


C. Monte'gro 
R. Bayardi 


E. Brown 
M. Cañedo 


P. Tárrago 


22.000 ,, 
18.860 ,, 


16.050 
27,400 


23.300 


434.730 
-384,440 


434.730 
434.730 


434.730 


1'14'2/5 L.P. 
1'32''1/5 Pal, 
1'14"2/5 L.P. 
114215 L.P. 


opos 1'14"2/5 L.P. 


5/57 E. Rzal-B, de Oro 
5/57 Eurreko-M. Adriana 


6/57 Espartaco-M. Cassatt 
5/57 Argur-Rupa 


no correrá 
R.A.Gonz'lez 


no correrá 
L.Triviño 


42 sp 
0P 0L OL 


71 B. GRANDE 
3 G. QUEEN 


a ex 2L 6 3 RUIBARBA 
OL 10 RETURNER 


Candidata: CHIKOTA (6) 


SEGUNDA CARRERA 


AL 1L OL 1 
3L 6P 1L 


2L 08 0L 2 
OL 0L 0P 


L 3L 3 


R,Fredes 

O Prá 

D.Bordón 

A. Fagundez 
Enemiga: 


109 a 15 cpos. de La Perugina 581, 
129 a 201, cpos, de Halliday 54 


6r a 231, cpos. de Narenta 52 
6% a B cpos. de Echidna 56 


La Four (5) 
la doble) — 2000 METROS 


V. Villalba * 
v. Rosas 


J. Montes 
J. Igarategui 


J. Estevez 


L. Zúrate 
D. González 


F. Gaitán 
L, Triviño 


120.900 
2.080 


43.195 
19.340 


.263.735 
664.820 


.170.085 
434.730 


1'37"3/5 Pal. 
1'26'"3/5 L,P. 


1V38"2/5 Pal. 
11425 L.P. n 


Sport: Return 
A LAS 


137"215 Pal. n. 
146415 L.P. m, 


1'40"4/5 L.P. n. 
142” -LP.Z 


1'464/5 L.P. n, 


PREMIO ALFA 


3156 Arret-Luisiada 
3156 Vervain-Lakshui 


3156 S. Bluff-Postura 
3/56 Ario-Huyda 


3/56 Alsina-Mlyauca 


(finaliza 


1 A, PINTONA 
2 VAIN 


3 P. BLUFF 
4 IRRE'DIABLE,. 


5 MI LUNA 


no correrá 
A.Galtán 


J.Montes 
J.Igarategul 


P.Tárrago 


J.Virgilio 8% a 131% cpos. de H. Muslc 52 
G.Desena 6% a 10!, cpos. de La Hechicera 56 


J.Reinoso 19 por 11, cpo. de Calemena 56 
C.Gómez 6+ a 18 cpos. de S. Queen 56 


J.Bengochea 49 a 31, cpos. de La Hechicera 56 


393.495 
384.230 


224.370 


353.570 
384.230 


3L 3L 4 6 MISS NERVY (7) | A.Narro 3:56 D. Tip-M. Nervy S.Bello 79 a 4% cpos. de Trentena 56 R, Zapata .011,080 1'26"3/5 L.P. n, 


7 COLOLA 
3 MISS DRUM 


A.Sandoval 
A. Juárez 


E.Licerl 
H.Tocci 


3156 Lindo-Boliviana 
3/56 Maxim I1-L. Drum 


3/56 Alsina-L, Rowana 
3/56 Arlo-Ana Rosa 


S.Soto 
R.Pereyra 


3% a 1114 cpos. de La Hechicera 56 
59 a 3% cpos, de Trentena 56 A. Juárez 


C.Abril 6r a 8l, cpos. de H. Music 52 P. Licerl 
R.Dávila 149 a vs. cpos. de Con Algarabía 56 | N. Pereyra 


Enemiga: Lady Abla (9) 
(com. doble pref.) — 1100 METROS 


E.Salinas 49 a 2 cpos. de Zafadito 56 H. Toccl 
M.Pereyra Debuta 2 


H. Pavón 5% a 32 cpos. de Kerting 54 C. García 
J.Silva 149 a vs. cpos. de Lalo 36 H. López 


L.Calone a 10 de Chesterton 55 M. González 


A. Sandoval 


1L OL 5 384.230 


5L 6L 0L 


se 0s 10 2D G * VADY ABLA 
AL 10 ANAROSARIO 
óndidato: POSTA BLUFF- (3) 


TERCERA CARRERA 


aL 1 1 A. FRED H.Tocel 
— 2 TERRON J Agarategul 


1'46"'4/5 L.P. n, 
.011.080 1'26”3/5 L.P. n. 


892.495 1'37"2/5 Pal. n. 
534,540 113" LP.n. 


Sport: Mi Luna 
A LAS 15 


Y 8"3/5 LP. m. 


114"215 LP. n, 
213115 S.L 


51215 Palm. 


PREMIO BONIN 


3/56 Atócrata-Galerna 
3/56 Fiestero-Neboli 


3156 Princeling-Alteza 
3/56 Suvretta I1-A. Star 


3/56 C'bremont-Ant'gia 


13.720 en 


3.840 487.620 
17.125 361.080 


49.495 .101.320 


710.780 


OL 2 3 INFANTE P.Tárrago 
Q- 4 ALCIBIADES H.R.López 


0P 3 5 ANTHOS M.González cpos 


 ÁA _ __—— 
4 6 HUMO INCA 
7D. VAMOS 


——— o 
5 3 MA'RAGUITO. 
9 MICHIGAN 


6 lv CHUM CHUM 
op 11 NONO DOS 


Candidato: ANTHOS (5) 


CUARTA CARRERA 
1L 02 59 2L] 4 


J.Cano 
A.Carrillo 


JWalsh 
I.Gorráls 


3156 Inca Yata-Chita La 
3,56 Albariño-D. Corre 


3/56 Bañero-Ma'caragua 
3/56 Table Play-Milesia 
3/56 B. Time-Gigantesca 
3/54 Leoncito-D. Nelly 


slaprec. de El Tiépolo 54 J. Cañedo 
Debuta — 


A.Bottaro a 25% cpos. de Castellaro 53 R. Caroprese 
H.Martínez Debuta de 


C.Coronel 120 slaprec, de B. Colonero 56 P. Longo 
A. Sendra 59 a 101% cpos. de Jazminillo 56 5, Rosales 


Enemigo: Michigan (9) 
(fin. doble pre'cial) — 1400 METROS 


de 2 de Copas 56 


L.Almirón 
H.Yalet 


629.320 18” 1/5 L.P. p. 


58''15 Pal. n. 


LP. n. 
17315 L,P. n. 


Sport: Infani 
A LAS 16 


L.P. 


217.175 


P.Longo 


550.470 Per 
E.Rosales 


582.320 


PREMIO HERMES 


1 MEU BEM (5, L.Alzamora 3/56 S.Anchor-Marieta L_Calone 19 por 4 cpos L. Alzamora 


v26” 


0L 0P 3L 2 2 PICTOR Cc E.Tadel 3/56 Cipol-Sternbild A.Santos 99 a 151, cpos. de Sir Gregory 52 | C. Monte'gro : > 97 '27  L.P. 


1.Triviño 
I.Desvard 


C.García 


Almoxris 53 
de Bob 56 


Almarls 56 


M. Cañedo 
L, Triviño 


R. Cabrera 


30 slaprec. de 
30 a 71, cpos, 


40 slaprec. de 


E.Boni 
ídem 


P.Pescio 


3L 1L 3 3 (BIROT (8) 
3L OL 4L 4 (YANKO (2) 


4L 2L 6L 4 5 EL FARKUCO (7) 


3/56 Biron-Pucusana 
156 Refundido-Yolase 


3/56 V, Veneto-R*natita 


126" 
V6"15 
126" 


L.P. 
L.P. 


L.P. 


16 0P 2L| E 6 PILENGO (6 O.Dominguez | 3/56 E. Fingers-Palizaria | A.Maldottl 19 por 2!, cpos. de Sun 56 O. Dom'guez 1127"25 L.P. n, 


C.Lasso 
E.Rosales 


J.López 129 a 19! cpos. de Sir Gregory 52 
D.Lanzillotta 10» a 14 cpos. de Pilengo 56 


Enemigo: Birot y Cía. (3-4) 
PREMIO PALANCA (esp.) — 1600 METROS 


6 Cimarrón-E. Love 
3 Decorum-Myosotis 


R. Alonso 


DE uL me op 6 
R. Alonso 


7 AMOR FACIL (3) 
3L 1L 8 MAIN (0 


Candidato: PILENGO (6) 


QUINTA CARRERA 
SL 6L 2L 11] 4 


2:28" 
1'27"2/5 L.P. n. 0 
Sport: Meu Bem ( 


LAS 1 


L.P. n. 


1 P, FRANCA (6) 
OL 0L OL 1L 2 1, KAZAN (49) 


4 

al 

5L 5L 0P 6P| 2 3 GABRIELITA (10) |] ya 4 
4L 5P 3P 5L 4 QUETA 2) A 4/57 Ganeclon-Quibla 

4| 

4 

al: 


R.Sosa 
K.Alonso 


7 Francis U-P"tonera 
4 Kazan-Lady Legend 
7 Ch 


Chelito-Mimica 


| ASalvati 


D.Gómez 
P.Sosa 
E.Sauro 
P.López 
E.Barrios 
J Corte 
M.Grasa 
R.Sarficel 


a 714 cpos. de C. Frescuera 51 
a vs. cpos. de C. Doble 53 


de Fovita 51% 
de S, Black 54!) 


de B. Real 53 
de B. Real 53 


epos. de Enebrina 
C. Doble 53 


S. Glamour 


R, Sosa 

M. Cañedo ; 
E. Riso 

F, Gaitán 

A. Sandoval 
E. Riso 


M, Cañedo 
A. Ascre 


P. Tárrago 


r 
E] 


a 
Ly 


saprec 

a 7 cpos 
a 10% 
a Bl, 

a 14, 
* 2 4 cpos. de 


Ppo>> 


5 
15 
5 
5 


1 
6L 1L 3L 1L 3 558. GLAMOUR (9) | A.Sandoval 4157 Mondragón-S.Luce 
5L 0L OL OL 6 AH YOANA (7) | C.M'lenegro 157 Ahascragh-M'Lespin 


OL 0L 1L 3L 4 1 DISPUTA (3) 
2L 2L 08 0L 38 G. MORGEN (40) 


IL 1L 1L 3R 5 Y GULINESA (8) 


epos. 
epos 


=3 


Liu 


E.Rosales 7 Puck-Distracción 


4 Junker-Madrita 
Golfo-Ideleta 


SGSI 


rw 
PER 


P Tárrago 457 


. 


por puesta a 


1P 3P 6P 1P 6 10 ETC (5) | C.verdasco 4/57 Tobago-Exenta 


Candidata: GOLINESA (9) 
SEXTA CARRERA 


OL '0P 05 0P 1 1 ISLESÑO (6) 
OL OL 5L 3L 2 CHATTERLEY (1) 
02 31 2L 2L 2. A DENVER (10) 


J.Reposs! por 5 cpos. de Donzere 50 C.Verdasco 


Enemiga: Queta (4) 
PREMIO GRANIBO (comienza doble pref.) — 1100 METROS 
Mot Dust-Ismala 


Claro Está-Chuña 
Lt. G'ming-D, £v>ry 


J Cerro 
R.A.González 


C.Bertoldt 


J._Martínez 139 a 15 cpos. de 
P.Gorosito tl» a 18 cpos 


L.Vazón 110 a 81% 


H. Prieto 
C. Monte'gro 
C. Berloldl 


Manostado 57 
de Kalman 55 


cepo. de Diapasón 54 58415 Pal. p. 
I.Desvard 
M.Valdés 
J.Mantilla 
J.L.Pereyra 
Gauna 
L.Tciviño 


HNis 


3L 0L 0P 3 4 DES'CIGKTO, (4) 
6pP" 6L 0L 


5 SALVARO (9) 
OL 0L $P 4 5 SIR TATA $) 
0P 02 0L 0L 1 PALPITO (3) 


OL 0L OL 42 5 3 SOLO MIO (4) 
0P 0P 0L OL 9 QUAKER (3) 


02 62 02 12 6 Y CARABELL 5) 
Candidato: CARABELL (10) 


Dalry-Royal Star 
Daré-Salvada 


Sir Boico-A. Ita 
Panaples-Campinas 
B, Time-Pulgarción 
Claro Está-S. Bien 


U Barbierc-Baena 


de T 

9 cpos. de Head 
Diapasón 54 
Diapasón 54 


E.Bonl 
J.Barandica 
5.Scabone vs. cpos. de 


a 3', cpos, 
A 
a 
H.Lamothe 179 a vs. cpos. de 
A 
a 
a 


M. Cañedo 
E, Rosales 
J, Mantilla 
J, Pereyra 
T. Gauna 

A. Elchart 


E. Hila'chea 


uy” L.P. n. 
57315 Pal. n. 


58415 Pal. p. 
50415 Pal. p. 
L.Gómez 80 a 7! cpos. de Candelero 54 
A Moreira 99 a 1114 cpos. de G. Boy 


L.Do Santo 8 a 11%, cpos. de S. Moncho 53 


Desconcierto (4) 


Enemigo: 
ST ) Pu 1ATEJDMAN 


uteb 


== 


. ” 


> ARI) UE ZO 


- Buenos Aires, Jueves 


e 


'A GANO OY FAC 


discreta concurrencia, que apostó con entusiasmo 
oló en Palermo el miniprograma de siete com- 
ncias que se desarrolló ayer. Lo integraban cinco ca- 
para perdedores y dos para ganadores de una, la 
ra de las cuales tuvo como heroina a Turena, que 
es dos cuerpos en 1'36”4/5, mostrando 


en gran forma. 
1090 Metros 


Premio femio SIERRA. LEONA 
" PISTA NORMAL 
Cir esta carrera comenzó la Apuesta Triple 
JOCKEY N9 Ganad. Placé Dividendo 
33030 7.40 3.50 
5— 


6.30 


56, J. Aguirre .. 
ora 56, E. Hilchea 


: 50,492, Total del pozo: 

3.584.932. Vales de la ganadora: 13,176. Cotización del vale: 
37 Valor enganche: $ 300. 

-Corrieron todas. 

Ganada por pezo.; la 3% a 1% pezo.; la 4% al pezo.; la 5% al pezo.; 

ad a % E (Bandera verde para el 29 puesto). Tiempo: Y. Cui- 

: L, E. Crosato. Caballeriza: an Máxima, La ganadora es hija 

eduíno y Puncela, Edad: 4 añ 


e Premio WEALTHY 


q (En esta carrera continuó la Apuesta 

- CABALLO JOCKEY N9 Ganad. Placé 

1 TURENA 51, H. Costantino 
2h 


1600 Metros 


Triple) 
Dividendo 
(2) 130515 4.70 
meta 57, R. Galloso .. (4) 38105 
Dandy 57, R. Bayardi (1) 167640 
egida 53, J. Perro ,... (3) 53120 
¡by Crest 54, A. Plá 2. (5) 43575 
TOTALES ca 432955 
APUESTA COMBINADA 2- 4: $ 20.50 
F APUESTA TRIPLE: Total de les: 20.295, Vales de enganche: 
1.119, Pozo nuevo; $ 5.101.279. Valés de la ganadora: 6.182, Cotiza- 


ainda) vale: $ 825,10. Valor enganche: $ 910. 
> eron 
Ganada por 2 epos.: la 3% a 4 cpos.; la 4% a 2 cpos.; la 5% a 21% cpos. 


Tiempo: 1'36"4/5, Cuidador: J. F. Penna. Caballeriza: Malal Hué. La 
ganadora es hija de Dart Board y Landes, Edad: 4 años. 


- 3 Carrera Premio TANTEO 1600 Metros 


(En esta carrera finalizó la Apuesta Triple) 
CABALLO JOCKEY N9% Ganad. Placé Dividendo 
1 RANCHOLUZ 57, J. Ortiz .. (7) 260695 17583 4.80 3.20 
2 Don Pigmalión 53, J. Val'so (1) 26025 4365 7.10 
3 (Narciso 54, R. C. Ferreira (3) 234270 '17655 
4 (Nicher 54, D. Verón (4) (con el N? 3) 


e recta pra 


10 e 
12 .. 12. 
13. 13... 
142 14. 
1... 5... 
169... 162... 
1. 170... 
189. 182... 
190... 95 19... 
20* 2... 


1> 707 
E . A61 
. 835 539 
. 497 


PREMIO ATLETA (finaliza doble pref.) — 1100 METROS 


4D 
OL 


OL 
OL 


2L 
o0P 


5P 


5P 
OL 


OL 
OL 


o0P 
op 


op 


1 WILD SHOT 
2 MEN'RRITO. 
3 DRAGUT 

4 HIGH _ HIT N.Pereyra 
5 EL MAHDI (10) | P.Tárrago 
6 TRACTORED (16) | X.X. 

7 TRASGO (3) | P.Sahagián 


v.Sabin 
A.Juáirez 


J. Cepeda 


(5) 
(9) 
(6, 
(1) 


os 
4L 


1L 
OL 


8D. ROJO 
9 BABOL 


6P 6P 10 SENCORE" 
3L 0L 11 TEMPAGO 


lato: TRASGO (7) 
OCTAVA CARRERA 


C.Flores 
1 Gorráis 


R Fernández 
M Insúa 


4/57 S 


4/57 W. Card-Rosane]la 
4/57 Interno-Modernista 


4/57 D.-Town-Corintia 
4/57 High Road-1. Child 


4/57 Marvellous-Elusiva 
4/57 Pick-Up-Katilina 


4/57 Hot Dust-Triplica 


4/57 Vivarache-Cuarteta 
4/57 S, de Persia-C'nelle 


"tencioso-Doralisa 
5(55 Cloro-Temperada 


5 Get Dyck 57, R. Tavella .. (10) 
5 Vit Roi 57, R. Cariaga ..., (9) 
7 Volkhov 57, L. Camoretti ., (5) 
U Tenaceado 55, P, Sahaglán (2) 
TOTALES - .......... 

LLAVE GANADORA 15: $ 43.10, 

APUESTA TRIPLE: Total de vales: 8.838. Vales de enganche: 
2.656. Pozo muevo: $ 6.817.320. Vales del ganador; 2,161, Dividendo: 
3 2.523,70. A placé: 327. Dividendo: $ 4.169,70, 

No .corrieron: Final (6) y Kinsman (8). 

Ganada por el pezo.; el 39 a 11% cpo.; el 40 a 15 cpo.; el 59 a 

12 cpo.; el 6% a 112 cepo. Tiempo: 1'38'”2/5, Cuidador; ya O. Aguirre. 

ebolacian: M. Hernán. El ganador es hijo de Rancho Chico y La 


Pacífica. Edad: 4 años. > 
4: Carrera Premio USIA 1600 Metros 


(En esta carrera comenzó la Apuesta Doble Especial) 
CABALLO JOCKEY N9 Ganad. Placé Dividendo 
1 NOT 53, M. Lezcano (G) 404345 41300 4.30 2.70 
2 Teski 54, O. Mansilla 36640 8070 5.90 
3 Marahsa 56, J. Ortiz 24925 2870 3— 
4 En París 53, H. Costantino 153780 22330 
5 Charisma 53, A. García .. 43795 6005 
6 Vinajera 53, E. Hilarrachea 133685 11695 
7 Teeny Bolt 56, J. Lago ES 142695 21755 
8 La Quimera 52, J. Valdivieso 35510 7610 
9 Cierna 56, A. Plá ........ 235980 12815 
U Adecuada 56, H. R. López .. 25970 6020 
TOTALES 1237325 140460 

LLAVE GANADORA 34: $ 34.90, 

APUESTA DOBLE ESPECIAL: Total de vales: 26.998. Total del 
pozo: $ 4,792.145. Vales del ganador: 7.718, Cotización del vale: 
5 620,90. Valor enganche: 685, 

Corrieron todas. 

Ganada por 3 cpos.; la 3% a 11% cpo,; la 4? al pczo.; la 5% a 11% cpo.; 
la 6% a 115 cpo. Tiempo: 1'37”W4|5, Cuidador: J, E. Bianchi, Caballe- 
riza: El Rural. La ganadora es hija de Niarkos y Tourelle. Edad: 


3 años. 
5* Carrera Premio GRAN SENOR 1000 Metros 


(En esta carrera Finalizó la Apuesta Doble Especial) 
CABALLO JOCKEY N9 Ganad. Placé Dividendo 
1 (JUNCO 54, J. Bretón .... (8) 242460 7630 9.50 5.90 
2 Gran Cronista 50, J. Vald'so (6) 410250 30525 2.90 
3 Candelero 57, E. Riso (9) 145270 17880 3.60 
4 (Keep Out 51, H. Costantino (TM) conel8 7130 
5 Ecuatoriano 57, R. Tavella . (10) 107520 12385 
6 Yuto 54, V. Centeno .... (2) 73745 11555 
7 Con Tiento 57, O. Cosenza .. (3) 196400 14295 
8 Snow Captain 53, V. Emmolo (11) 219335 25040 
9 Sidney 57, H. Libré ........ (4) 84825 8655 
O Silver Tab 57, J. Figueroa .. (1) 147090 7495 


. 1626900 143040 

LLAVE GANADORA 56: $ 13,10. 

APUESTA DOBLE ESPECIAL: Total de vales: 14.608, Vales de 
enganche: 6.893. Pozo nuevo: $ 8,144,555,55. Vales del ganador: 1,994, 
Dividendo: $ 2.859,10. ler. placé: 4.343. Dividendo: $ 374,80. 2do. pla- 
cé: 1.203. Dividendo: $ 677. 

No corrió: Diapasón (5). 

Ganada por 6 cpos.; el 32 al pezo.; el 49 a 1! cpo.; el 5% a 
1% pczo,; el 6% a 1 cpo. Tiempo: 57'1/5. Cuidador: J. F. Penna. 
Caballeriza: Melincué, El ganador es hijo de Con Brío y Jungla. 


Edad: 4 años. 
6* Carrera Premio SALVE 1600 Metros 


(En esta carrera comenzó la Apuesta Doble Final) 
CABALLO JOCKEY N9 Ganad. Placé Dividendo 
1 CLERK 57, O. Cosenza .... (2) 683740 2.20 2.10 
2 Rítmico 57, J. Ortiz .... (11) 154910 2.10 
3 Cuauhtemoc 57, E. Libré .. 2.10 
4 Uomo 54, J. Aguirre 152.60 
5 Never Mind 54, F. Gaitán .. 55.— 
6 Guriso 54, R. C. Ferreira . 60.40 
7 Kinsu 54, O. González .... 39.60 
8 Mastro 54, R. A. González .. 31.70 
2 The Cat 53, H. Mackinze .... 191.69 
U Fatto 57, J. Walsh ,. 326.80 
TOTALES : . 
LLAVE GANADORA 2 6: $ 4.40. 
APUESTA DOBLE FINAL: Total de vales: 13.162. Total del pozo: 
$ 4.672.510. Vales del ganador: 8.046. Cotización del vale: $ 580,70, 
Valor de enganche: $ 640. 
No corrió; El Boom (7) retirado. 


"43660 472 

42445 3030 
275175 13765 

13555 1290 93. 
895825 62710 


29.00 
4.60 
80 


Pag. 
10.— 
19.70 


1091095 130360 


H.Raía 
A. Ipoucha 


D.Gómez 
H.Smith 


D.Arcando 
E.Braga 


M.Sarachi 


180 a vs. cpos. de Diapasón 54 
99 a vs. cpos. de T. Nucay 56 


79 a 614 cpos. de T. Nucay 56 
79 slaprec. de Amartillado 57 


109 a 8 cpos. de Diapasón 54 
119 a y cpos. de Indiano 53 


89 a 614 cpos: de Diapasón 54 


S.Scabone 
H. Martínez 


139 a vs. cpos. de Beón 56 

149 a 161% cpos. de Manoseado 57 
R Barreiro 99 slaprec. de R. Vit 54 
R_Palavecino 100 a 1414 cpos. de Júbllo 55 


Enemigo: Babol (9) 


PREMIO DELL (com. doble pref. extra) — 1000 METROS 


Ganada por 6 cpos.; el 39 a 11% cpo.; el 42 a 4 cpos. el 50a 
obza.; el 6% al pezo. (Bandera verde para el 4? puesto. Tiempo: 
137"115. Cuidador: J. F. Penna. Caballeriza: Don Mariano, El gana: 
dor es hijo de Cardington King y Shoppinz. Filed: 4 años, 

Candidato de ULTIMA HORA 
7* Carrera 


Premio GIVEN OR 


(En esta carrera finalizó la Apuesta Doble Final) 
CABALLO JOCKEY N?% Ganad. Place Dividendo 
1 G. CORTEJO 56, V. Sabin (18) 503110 36655 5 
2 El Marcador 53, S. Ba'tta (4) 257255 1140 
3 S. Mundi 56, J. Fernández (16) 110995 11930 
4 Nefalión 56, J. Oural (8) 28215 voy 
5 Delicious 56, C. Pezoa (*) .. (1) 93335 18120 
5 B. Nuestro 56, O. Z'ta (*) (17) 23275 3540 
7 Yivo Bluff 56, O. Nardi . (2), 134220 7290 
8 Breñal 52, M, Mercau ... (15) 58660 9620 
9 Pale Bolt 56, H. Artigas . (14) 23450 2695 

10 Vit Pintor 56, O. Cosenza . (3) 158435 15890 
11 Partiquín 52, J. Valdivieso .(7) 17035 4865 
12 Jet Morny 56, J. Figueroa .. (10) 32695 3500 
13 Puán 52, A. Ferreras .... (11) 3345 1050 
14 Sándalo 52, A. Valenti .... (12) 37530 6430 
15 Radford 56, R. Tayella .... (13) 4935 1160 
U Versal 56, E. Perdomo .... (9) 351300 48450 

TOTALES ... 1847790 190725 

(+) Empataron 

LLAVE GANADORA 4-6: $ 12.40, 

APUESTA DOBLE FINAL: Total de vales: 14.441, Vales de en 4 
ganche: 6.393. Pozo nuevo: $ 7.573.650,50. Vales del ganador: 3.303. 
Dividendo: $ 1.606,10, ler, placé: 1.690. Dividendo: $ 896,90. 2do. pla- 
cé: 858. Dividendo: $ 883,20. 

No corrieron: Gallo (5) y Larro (6). 

Ganada por 3% cpo.; el 39 al pezo.; el 49 a 14 cpo.; los 5tos. a 
15 cuerpo. (Bandera verde para el 2% y 4% puestos). Tiempo: 15”, 
Cuidador: D. E. Lora. Caballeriza: H.C.C. El ganador es hijo de 
Gran Atleta y Cortejada. Edad: 3 años. 


LOTERIA DE CORDOBA 

$ 4.000.000 35922 1 6% $ 12.000 .... 28891 
320.000 21924 | 7o 12.000 .... 28923 
60.000 18037 | 8 12.000 .... 39340 
40.000 24742 | 9 12.000 .... A15%3 | 
20.000 6491 1 10 12.000 .... Al 


si 


3 


EES3 


E 
ess3ss 


33883818 


HOY: QUINIELA NACIONAL - 20 PREMIOS - ALAS 21 | 


Atrasados a la grande Demorados a los premios 
Centena  Decena Unidad 20 83 64 


5 8 0 
o S. 1 30 s. 24 s, 20 5 20 s. Y s. 
timas 14 grandes . (Tres cifras atrasadas 
FAVORITOS: a los premios 


623 052 
207 177 A la grande Centena 
80 1 


698 276 

041 959 Decena 

045 665 A los premios 1 

7154 649 10 Unidad 

365 862 0 
Ambos demorados a la grande¡ El dato de ULTIMA HORA 


19 03 10 51 64 
HOY: SALTA - 10 PREMIOS - A LAS 21.45 


A LAS 13.50 


58”4/5 Pal. p. 19-2-76 
po" L.P. n. 17-2-76 


yy" L.P. 17-276 
17115. L.P. 27-1-76 


58”4/5 Pal. 19-2-76 
58315 Pal. 25-1-76 


58''4/5 Pal. 19-2-76 


16.350 en 2.042.265 
3.590 , 370.600 


15,950 ,, 370.600 
92.900 ,, 1.075.160 


.000 ,, 2.042.265 
33.335 ,, 1.761.835 


.210 ,, 2.042.265 


V. Sabín 
A, Juárez 


Cepeda 
. Pereyra 


Bayardi 
Gaitán 
Sahagian 


TD ZA 


55 
56 
55 


53 
53 


.190 
.560 ,, 


.110 
29.570 


136. 
728.430 


583.040 
415.220 


Miño 190 


Cabral 


Buo'cuore 
«Juárez 


18-5-75 
5-2-16 


; 27-1-76 
v14" As LP. 3-2-16 


Sport: El Mahdi (5) 
A LAS 19.40 


13” 215 LP. 


>2D3U0 


a  fl__— — __ __________________ nx _—_— ___——_ a. -»>_>-_=-_-_ 2 _ __ __——_—_Q___R——_—_—_—_—_— o_o E qOÓ [(Kák-á á— Cocco 


1] ABAJEÑO 
2 ELEGIDO 
3 GANGOSO 
4 M. VIEJO 
5 GINSEL 


M Vriecto 
F.Ríso 

J Montes 
K.A.González 
£.Tárrago 

6 FUMICHINO R.Di Nitto 

7 CALPEÉTIT R.Zapata 

3 HUINCORA X.X. 

9 DOMENICO D.Cabral 


R.Cepeda 
H.R.López 
L.Triviño 


A.Narro 
M.Guardía 
A.Sandoval 


2155 
2/55 
2/55 
2/55 
2155 
5 


sed 


2155 


5 11 TANDILERO 
12 N. GUY 


13 SOL SOL 
6 14 (BURUZAGI 
15 (BATEKOA 


4 dato: ABAJEÑO (1) 
NOVENA CARRERA 


% 1 1 MABON (9) 
2 CAMPANTE 1) 
2 3 TALENTO (11) 
4 PEREGRINO (2) 
5 K. NOBLEMAN (10) 
6 MY DANCE (8) 
4 1 TEM APPLE 
8 DEMINENTE 
5 9 HELIOPOLIS 
10 SWAPRINCE 
6 11 TOM DIABLO (4) 
op 12 MANGUSTAN (12) 


lato: MANGUSTAN (12) 


OL 
3156 
3/56 
3156 
3/56 
3/56 
3]56 
3/56 
3/56 


J. Juárez 
R.Comas 

J. Cepeda 
H.Perazzo 
L.Bazán 
M.Guardía 
no correrá 
N.Pereyra 
L.Alzamora 


OL 
op 
0L 
4L 

L 
os 


Vermont-Abaraja 
Fiacre I-Elvisa 


Ganelon-G. Moss 
Resuello-M'coyiana 
Celeno-Gin Fizz 
2/55 Belico-Errata 
Calpurnio-La Fab:la 
Ayerroes-H. Clara 
Corcel-Volare 
Mo'gón-B.deLaine 
T. Play-Baliza 
Nice Guy-Neatly 
Selenio-V. Nasrul 
Bobby-Devatne 
Bobby-Chufa 


3/56 M. Gold-Capirucha 
3/56 Co-datore-Andrée 
Atlas-Traltresse 
Sharped-V. Diabla 
K. O'Turf-P. Noble 
D. Dance-My Bay 

T. Electric-A. Helene 
Bañero-Demime 

M. Athos-H, María 
Swapson-P. Roja 
3/56 T. Electric-Nirvana 
3156 S. Festival-Misiones 


A.Polo 
A.Calonje 

A. Tassl 
O.Prá 
E.Rodríguez 
J. Gueler 


C.San Millán 
A. Fassi 
H.Martínez 
F.Martín Ortíz 
R. Trejo 
E Poni 
E.Banno 
R.Ibarra 

ídem 


Enemigo: Gangoso (3) 


30 a 31, cpos. de S. Luna 55 


Debuta 

a 415 cpos 
Debuta 
slaprec. de Daxton 56 

a 10 cpos. de Stilton 551% 
a 11 cpos, de Stilton 551% 
Debuta 

a 3% cpos. de 
Debuta 
a 14 cpos 
Debuta 
a 5 cpos 
Debuta 
Debuta 


de M. Goyo 55 


Artemio 55 
de S. Luna 55 


de M. Goyo 55 


PREMIO MALEVAJE (finaliza doble pref. extra) — 1100 m. 


60 a 3% cpos. de Zafadito 56 
7% a 14 cpos. de Almaris 56 


149 slaprec. de El Tiépolo 54 
109 a va. cpos. de Main 52 


39 slaprec, de B. Colonero 56 
129 201% cpos. de Le, T. Rouge 56 


4 cpos. de Jazminillo 56 
15 cpos. de Ilusorlo 56 


LFá (h) 39 a 6 cpos. de Jazminillo 56 
E.Sola 149 a 22 cpos. de J. y Soberano 


R,Astudillo Debuta 
L.Calone 49 a 4% cpos. de El Chingo 53 


Enemigo; Heliopolis (9) 


H. Martínez 
E.Clerc 
N.Yalet 
N.Cuello 
M.Prátola si 
J.Ochoa a 
H.Santana 208 
J.G Saravia ya 
a 


H Prieto .950 en 337.730 v3/5 12-2-78 


H. Prieto 


L.P. n. 


L.P. n. 


-.P. Mn, 29-1-76 
17-276 


17-2-16 
13-11-75 


8-2-76 


P, Tárrago 
R. Di Nitto 


R. Zapata 


. Cabral 


López 


Tárrago 


Sport: Mondarrain (10) 
A LAS 20.30 


780 "831 .P. n. 8-2-76 
460 Ye P. bh. 22-71-75 
320 18-1-76 
7130 26-10-75 
470 25-1-16 
090 12-2-76 
320 8-2-76 
980 17-2-76 
320 8-2-76 
060 17-1-78 


D, Cabral 

B. Agullar 
R. Gómez 
O. González 
M. Cañedo 
J. Cepeda 
HB, Tocol 

L. Bazán 


A. Sandoval 
A. Etchart 


.690 en 
.650 ,, 266. 
790 , 629 
730, 425. 
450 , 550. 
150 785. 
170 ,, 582 
650 539 
320 582. 
825 872. 


56 59 TIO. 
54 1 

56 

$3 4 
56 55. 
56 9. 
52 46 
56 18. 
56 179. 
56 6. 


464.500 ,, 1.588.333 573/15 Pal. n,  7-2-76 


56 ; 
Sport: King Nobleman (5) 


O. Nardi 


PARIS, 25 (France Presse). — La televisión 
francesa, que tuvo un reordenamiento tras la 
asunción al” poder de Giscard D'Esta'ng. tiene 
un Porcentaje de violencia en sus emisiones que 
es resistido por los teleespectadores, según pu- 
blicó en su último número “Tele 7 jour”. De 
acuerdo a una encuesta realizada por la SOFRES 
(Sociedad Francesa de Estudios Estadísticos) pu- 

=blicada en el citado semanario, el 59 por ciento 
de las personas interrogadas estiman que la vio- 
lencia en la televisión es simplemente nefasta 
Uno de los cuestionarios detalla que la viol=ucia 


Los Franceses Quieren 
la TV sin Violencias 


en la ficción incita a hacer lo mismo en la vida 
cotidiana, que desde ya está sobrecargada de 
actos mada pacíficos. 

Continuando con la encuesta, señala que el 56 
por ciento de los adultos consultados creen a pie 


21, 
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juntillas que los niños de hoy que siguen los 
programas del video son más violentos que los 
de las generaciones 
una gran mayoría, el 81 por ciento, piensa que 
la televisión francesa solo debería difundir se- 
riales con escenas de violencia a partir de las 


precedentes. Por otra parte, 


ccmo se acostumbra en la televisión de Es- 


tados Unidos. Por lo visto, la fabulosa técnica 
moderna tiene sus pro y sus contras. El hombre 
quizá no haya progresado espiritualmente en la 
misma medida que lo hizo en el mundo ma- 
terial, Tal vez allí esté el quid de la cuestión. 


Patricia Calderón, de 22 años, una firme 
promesa, Quiere seguir haciendo cine aquí. 


“Claudia de Colombia” Fue 
Abofeteada en Aeropuerto 


ESTA ES LA NENA; POR 


En una cortada a pocos metros de la 
cancha de River, el equipo de “No toquen a 
la nena” pasó ayer toda la mañana para 
rodar una secuencia interpretada por Patri- 
cia Calderón y Luis Politti. 

ULTIMA HORA, fiel a la consigna que 
se ha impuesto de recorrer los escenarios 
en donde se filman las películas actualmen- 
te en producción, se trasladó hasta allí y 
conversó —al filo del mediodía— con la 
protagonista del filme de Juan José Jusid. 


Cuando Jusid puso fin a su tarea, los 
técnicos comenzaron a embalar sus herrra- 
mientas y los actores a quitarse el maqui- 
Maje, ULTIMA HORA abordó a Patricia: 


—Antes. de comenzar a filmar ensayamos 
durante un mes y medio, en un estilo de 
trabajo muy similar al que estoy acostum- 
brada a hacer en teatro. Esto, por supuesto, 
me tiene muy entusiasmada, porque todo 
es muy serio y sin improvisaciones. 

Es necesario aclarar que Patricia, con 
sus 22 frescos años y siendo una debutante 
en cine, seleccionada entre quinientas as- 
Pirantes, es una muchacha que lleva ya 5 
años de estudios dramáticos con Agustín 
Alezzo, y que integra el Grupo Repertorio 


FAVOR, NADIELA TOQUE 


que ha presentado en el teatro Eckos, “Tiem- 
po de vivir”, un espectáculo con texto de 
Thorton Wilder y con dirección del propio 
Alezzo. 

—A esta primera incursión en el «cine 
—asegura— le doy toda la importancia que 
reviste el primer contacto con las cámaras, 

—El hecho de entrar por la puerta gran- 
de, de comenzar haciendo un papel prota- 
gónico, ¿no te hace pensar en el estrellato? 

—Es un papel protagónico, es cierto, pero 
yo no soy totalmente nueva como actriz 
—responde—, y en estos momentos mis ex- 
pectativas no consideran la posibilidad de 
convertirme en una estrella. 

—¿Y si no pensás en ser estrella, en qué 
pensás? 

—En concluir contenta este trabajo —afir- 
ma—, y luego seguir filmando pudiendo ele- 
gir.- Me gusta mucho el cine, y estoy con- 
tenta con todo lo que se puede dar y expre- 
sar a través de él. Además, y esto lo con- 
sidero fundamental, quisiera seguir haciendo 
cine con un equipo como éste, que es un 
grupo muy compañero y solidario, con un 
director como Jusid y con un ritmo de tra- 
bajo como el que llevamos a cabo: con ale- 
gría y con gran respeto por el público. 


Roberto Carlos Estará en 
Italia Cantando al Amor 


la norteamericana en todas las dis- 


ESPECTACU! 


BOGOTA, 25 (Associated Press). — 
La popular cantante colonibiana 
Claudia fue abofeteada por la espo- 
sa del compositor y arreglador de sus 
canciones, Santander Díaz, en €l ae- 
ropuerto Eldorado poco antes de par- 
tir para Santo Domingo, según de- 
clararon testigos del incidente. 


Los testigos dijeron que Denise, la 
esposa de Díaz, abofeteó y rasguñó 
ayer el rostro de Claudia después de 
un breve intercambio de palabras y 
que la artista replicó con un junta- 
pié. Todo por los celos. 

Denise aparentemente estaba fu- 
riosa porque Díaz había desatendido 


sus Obligaciones económicas con Jos 
hijos del matrimonio. Los cónyu- 
ges están separados desde hace va- 
rios años. 

% HUIDA 

El compositor Díaz al ver que su 
esposa lo reclamaba con furia y ata- 
caba a Claudia se escabulló dlectes 
tamente por el muelle internacional 
y abordó el avión con destino a San- 
to Domingo. Claudia lo hizo después 
y se sentaron juntos, 

La policía del aeropuerto tuvo que 
intervenir para evitar que la cantan- 
te y la esposa del compositor con- 
tinuaran la lucha 


ROMA, 25 (Associated Press). — 
Aprovechando las fiestas de Carna- 
yal en Río, el cantante Roberto Car- 
los hará su primera gira teatral de 
importancia por este país (Italia), 
que abarcará siete ciudades. 


El recorrido comenzará el día 27 
en Recco, cerca de Génova, y coin- 
cidirá con la salida a la venta del 
primer álbum de canciones grabado 
aqui por Carlos en cinco años: 
“Frammenti” (Fragmentos). 

“Opinamos que Italia está ahora 
madura para un baño de música 
brasileña, como Francia, donde está 
sustituyendo a la música inglesa y 


cotecas”, dijo Franco Fontana, apo- 
derado de Carlos en Italia y orga- 
nizador este año de numerosos con- 
. ciertos con artistas brasileños, entre 
ellos Jorge Ben, Vinicius de Moraes, 
Chico Buarque y Baden Powell. 

% ORQUESTA 

Carlos estará acompañado por una 
orquesta de ocho músicos y cantará 
muchos de sus recientes éxitos, al- 
gunos de los cuales, como “Detalhes” 
y “Cómo vai vocé” va han sido muy 
populares aqui en las interpretacio- 
nes de Ilya Zanicchi y Ornella Va- 
noni. 


A 


El “Negro” Suárez Triunfa 
con El Verso” de Neruda 


MAR DEL PLATA, 25 (De nuestro enviado especial). — 
Con sala totalmente cubierta, incluyendo muchos jóvenes 
de pie, culminó el ciclo de recitales de Edgardo Suárez en 
el hotel Hermitage. Es infrecuente que un espectáculo de 
tan especiales características —poesía y música— despierte 
un interés y un apoyo casi masivo como el que acompañó 
en todas sus actuaciones a Edgardo Suárez, y en el caso 
de la noche del Hermitage, a los Huanca-Hua. El fastuoso 
salón Versailles del mencionado hotel, apagó sus luces a 
medianoche, se hizo el silencio, y un haz de luz blanca 
descubrió la impecable presencia en escena de este per- 
sonaje, de tan raro talento, que decidiera un día acome- 
ter la riesgosa experiencia de “decir poesía”. Un cerrado 
aplauso saludó al “negro” Suárez, y de allí en más, los 
“Versos del Capitán”, con el fantasma de Pablo Neruda. 

Todas las superficies fueron acariciadas por la voz 
y la emoción de Edgardo Suárez, hasta que el leve tem- 
blor epidémico hacía explosión en espontáneo aplauso, 
cuando se despertaba del mágico Clima. 


. FINALMENTE CAYO ; 
UNA RUBIA LO ATRAPO! 


RINGO 
2* EL ULTIMO 
ek REBELDE 


PROHIBIDA MENORES 18 AÑOS 
Add p RINGO WOOD 
TECHNICOLOR . SENTA BERGER 


HOY sore SARMIENTO 


AVALLE 852 + REFRIGERACION 
NUEVO BELGRANO -» GRAND PRIX - ALVAREZ THOMAS - LOS ANDES 
ATALAYA EL PLATA PTE AVELLANEDA (Avellaneda) 


DE LA PLATA 


. 


otorgadas les 
de 


LOS ACTORES DEL INTERIOR 
INTENTAN ARMAR SU GREMIO 


El secretario de Prensa y 
Difusión de la Presidencia 
de la Nación, Osvaldo Pa- 
paleo, recibió esta tarde en 
su despacho de la Casa de 
Gobierno a una delegación 
de la Federación Argentina 
de Trabajadores del Teatro 
y Afines (FATTA), encabe- 
zada por el secretario gene- 
ral de la entidad, Néstor 
Zapata, empresario rosarino. 

Durante el transcurso de 
la reunión los representan- 
tes gremiales impusieron al 
señor Papaleo de las nece- 
sidades y aspiraciones que los 
trabajadores del teatro del 
interior argentino se plan- 
tean en las áreas de radio 
y televisión, sin tener en 
cuenta a Buenos Aires. 


En tal sentido se recordó 
la arcaica disposición que 
implementa la creación de 
un elenco estable de radio- 
teatro en cada emisora €es- 
tatal, y en lo que se refiere 
a la televisión, la i 
del cumplimiento 
centaje del 30 por ciento 
de producción local en vivo 
sobre el total de la emislón 
(en Rosario no hay un solo 
programa en vivo). 

El secretario de Prensa 
prestó preferente atención a 
los problemas planteados y 
prometió una pronía  res- 
puesta y solución de los mis- 
mos. 

En relación con esta en- 
trevista es preciso señalar 
que hasta la fecha han sido 

personerfas 


gremiales a los siguientes 
sindicatos: ATRATEA, SAMA 
(de Mar del Plata) y SIST- 
TEA (de Santa Fe). Estas 
organizactones se: encuen- 
tran gestionando la publi- 
cación de las resoluciones 


FIN DE SEMANA, 
VA EL VIERNES 


Mañana, en el programa 
“Arriba el telón”, que se 
emite por Canal 7 los vier- 
nes a las 23, se ofrecerá 
vuestro fin de semana” 
de Roberto Cossa, una obra 
estrenada en 1964 

En esta oportunidad in- 
terpretarán a la pareja 
protagónica Duilio Marzio y 
Elena Cánepa. Esta última 
actriz egresada del Institu- 
to de Teatro de la Univer- 
idad de Buenos Aires, in- 
gró el elenco que hiciera 
conocer esta pieza hace ya 
más de diez años. 

La dirección estará a 
cargo de Juan Manuel 
Fontanals, y el refarto se 
completa con Carlos Va- 
noni, Adolfo García Grau, 
Bettiana Blum, Alfredo Se- 
gado e Ivonne Fournery. 

La obra adquirió capital 
importancia en el panora- 
ma del teatro argentino en 
la fecha de su estreno. Sig- 
nificó la aparición de un 
autor preocupado por el 
análisis de la conflictiva 
realidad nacional. 


AX e e o a 


respectivas en el Boletín 
Oficial. En cuanto al pedi- 
do de Personería Gremial de 
FATTA, el mismo se trami- 
ta ante el Ministerio de Tra- 
bajo y sería el cuarto, 

Por último, los gremialis- 
tas pusieron en conocimien- 
to de Papaleo que en la ciu- 
dad de Mar del Plata, del 
15 al 18 de abril próximo se 
prevé la realización del V 
Congreso Nacional de Tra- 
bajadores del Teatro, en- 
cuentro fundamental que se 
realiza anualmente en la ci- 
tada ciudad, a la que pro- 
metió concurrir el secretario 
de Prensa. 


Como se sabe, estos sitdi- 
catos están en cierta forma 
escindidos de la entidad que 
yerdaderamente agrupa al 
grueso de los actores de este 
país, esto es Asociación Ar- 
gentina de Actores, a la que 
no reconocen como su enti- 
dad directriz. 

El motivo de esta división, 
además de las razones polí- 
ticas que lo impulsan, apa- 
rece en la desinteligencia en- 
tre el interior y Capital Fe- 
deral. El sindicato de Mar 
del Plata (SAMA) fue el que 
propugnó la medida tendien- 
te a que las compañías de 
Buenos Aires contratasen 
una cantidad recíproca de 
actores, en equiparación con 
los que viajan desde la Ca- 
pital, a la vez que apoyó una 
medida que obliga a un des- 
cuento porcentual sobre las 
entradas, para favorecer es- 
pectáculos' y compañías 


' 


AS 


NO ESPERE 
ENTERESE 
AQUÍ, AHO 


Una llamada interns 
nal se registró entre 
lombia (donde está $ 
ra Mujica) y la res 
de Juanjo Camero. y 
el galán muestro se 
enamorar chicas a la 
Fe de Bogotá? 

Y FALTANTE 


Una toma es la que él 
altando en ja filmación 
“Piedra libre”. Justam 
una toma de “aire”, 
debe filmarse desde un* 
licóptero. Pero como la 
sa donde ee filmó está 
ca de la residencia de 
yos mo hay permiso p 
hacerla, Se busca 
quinta parecida, pero si 
la encuentran será una ver 
dadera macana, che. 

% VIAJANTE 

No digan que no som 

los primeros en decirlo; 


quesque” (su hija) y Ha: 
dée Padilla partirán a g 
paña. Casi seguramente y 
presentar la pieza que aquí 
ya va en su segundo 

“El gran deschaye”, y 
tiene autoría de su 

el Sergio de Cecco. ¿ 

rán al perrito? 

Y CANTANTE 


Ya para fin de dño 1 
baron el “jingle” de 1 
Rivadayia, como con 1 
Las Voces Blancas (la prep 
mera voz femenina es la es- 1 
posa de Rubén Aldao), pero! 
ahora se insiste en que lA; 
primera yoz masculina €s; 
quien entonó esa canción 1 
sobre el soldado en el mon- 1 
te de Tucumán y quien; 
ahora pregunta “con tanta 1 
bronca, dónde van...”, can. 
ción con reminiscencias cu- * 
s banas que se pasa por to-4 
l dos los canales de televi- 1 
sión y casi todas las radios. | 
1 Y EXPECTANTE , 

Otra que espera (y en] 
serio) es Gabriela Gill 4 
Ahora tiene fecha: agosto. 4 
Por lo tanto es cuestión de [ 
calcular fechas para atrás y 

' 


y para adelante, 


1 

4 DEBUTANTE , 

Mariquita Valenzuela fuel 

debutante con los A 
pero juró y rejuró que 

una sola yez y que no ' 

, 

1 

Ú 


ue dicen que chocó por 
Bss vez están faltan fí 
do a la verdad. 
Y VIGILANTE 
Cuando en FOETRA vit=H] 
ron entrar a Antonio Carf 
rrizo al Campeonato Juves 
mil de Ajedrez todos creia” 
que se trataba de una noti 
pero no. Pasa que son 
cos los que saben que el 
autodidacta de Villegas 
presidente de la FADA (F8+7] 
deración Argentina de AJe=Y 
drez). ¡Ojo con los trebe=M 
jos! 
% TRIUNFANTES ! 
Los de Anacrusa, popula? 
X conjunto que actúa en 
l Payró. Estamos invitados; 
¿ para el viernes. Si repitekt 
1 lo de su disco estamos 66-14 
X guros que será excelente 
l trabajo que hacen com — 
egún nos dijeron— un leds 
tro lleno y alborozado. 


hará más; por lo tanto 105 


SUPER. GRAN FESTIVA! 


y, 1! 
ISABEL SAR 
MENORES DE 18_AHOS 


INTIMIDADES, 
DE UNA 
CUALQUIERA 


EL SEXO € 

Y EL AMOR 
FURIA INFERNA 
FerroCine Retirú 


ESTACION BME. MIT 
Final Andén 1-2-3 sub:su 
CONTINUADO LAS 24 HS, DE 


ES 


úl 


DARA eso 


lirtds 


enero próximo Sergio, “MA 


A! 


e e a JN 


A O E 


£5.23% 


hd 


eli gh 


E 
A A o a 


ma 


anos 


NUEVA YORK, 25 (Associated Press 
y DPA). — Todos los rumores relativos 
a la separación de Elizabeth Taylor y 
Richará Burton han sido confirmados 
cuando se la descubrió ayer en el aero- 
puerto de Nueva York embarcándose 
Tumbo a Los Angeles, California, a vi- 
sitar a su madre. Estaba ataviada con 
un abrigado vestido de lana, y la can- 
tidad de valijas que formaban su equi- 
paje, así como la presencia de su De- 
queño perro “Dick”, indicaban que la 
ausencia sería prolongada. 

Por otra parte, el columnista Earl 
wilson, especializado en cuestiones del 
espectáculo, aseguró en su página del 
“New York Post”, que Richard Burton 
desea divorciarse rápidamente de Eli- 
zabeth Taylor para poder casarse con 
Susan Hunt, de 27 años. 

Earl Wilson —que hace unos días di- 
fundiera la especie de que Liz había 
mantenido en Suiza un apasionado ro- 
mance— hoy insiste en que Burton le 
pidió el divorcio porque quiere contraer 
matrimonio con Susan, quien está Se- 
parada, pero no divorciada, del corredor 
de automóviles británico James Hunt, 

El periodista atribuye a una fuente 
allegada a la pareja de actores, haber 
dicho que “Liz no sabía de sus deseos 
de divorciarse hasta que llegó aquí pa- 
ra verlo”. 

La actriz regresó desde Londres ha- 
ce algunos días para estar con Burton, 
quien actúa en la obra “Equus” en un 
teatro de Broadway. El informante dijo, 
según Wilson, que cuando Liz se ente- 
ró de los planes de Burton, exclamó: 


n (O) MUSICA FOLKLORICA 
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IBA EN SERIO: LIZ SE FUE CON SU MAMA 
Y RICHARD TIENE AMORES CON LA RUBIA 


“¿Por qué diablos me hicieron venir 
hasta aquí para decirme esto?”., 

El abogado de Burton, Aaron Frosch, 
dijo ayer que tiene preparado un acuer- 
do de separación de la pareja, pero que 
aún no tiene instrucciones sobre un 
divorcio. 

Ayer por la mañana, Elizabeth Tay- 
lor abandonó definitivamente el hotel 
donde se hospedaba con Richard Bur- 
ton, y se dirigió al Aeropuerto Inter- 
nacional Kennedy. 

Anteanoche los fotógrafos  descu- 
brieron a la actriz enfundada en un 
amplio abrigo de color claro, tratando 
de pasar inadvertida detrás de unos 
grandes anteojos negros. 

Concurrió a cenar a un costoso res- 
taurante de la Quinta Avenida en com- 
pañía del director Elliott Kastner. 
Mientras tanto, su ya dos veces ex 
marido, se hacía ver en compañía de 
la rubla modelo a quien acompaña en - 
todo momento, en el resturante “Tout 
va bien”. 

Burton, que había renunciado al al- 
cohol tras su reconciliación con Eli- 
zabeth el año pasado, estuvo bebiendo 
vino y martini, Hasta hace pocos días 
negaba tener algo que ver con Susan, 
a quien calificaba como amiga de su 
colaborador Brook Williams. 

El próximo viernes, el productor de 
Broadway Alexander Cohen, quería ce- 
lebrar el 44? cumpleaños de la actriz 
con una gran reunión en el barrio 
neoyorquino de Greenwich, Anteayer, 
Elizabeth, telefoneó € Cohen avi- 
sándole que el viernes no estaría en 
Nueva York, 


(1) ESTE ES MI MUNDO 


Programa infantil (30'). 


Es posible que la próxima semana 
pueda haber alguna complicación ya 
que un pariente de Brook Williams, 
quien hasta hace poco parecía ser el 
amigo de Susan, reveló que el marido 
de ésta, James Hunt, residente en Lon- 
dres estaría por viajar a Nueva York. 

Su viaje tendría dos motivos. Uno, 
trasladarse a Río de Janeiro, presumi- 
blemente con su esposa, a participar 
de los tradicionales festejos de Carna- 
val, y el otro cumplir luego con un 
compromiso en Indianápolis, donde de- 
berá probar un uevo protitipo de una 
afamada marca de automóviles de Ca- 
rrera. 


Parece ser que todo comenzó cuando 
los Burton y los Hunt se conocieron 
hace dos meses ea uno de los más ex- 
clusivos refugios de montaña en Suiza 
Hicieron amistad, y cuando se entera- 
ron que James Hunt se iba a Sudáfrica 
a participar en el Grand Prix, invitaron 
a Susan a viajar con ellos a Nueva 
York para que no estuviera tan sola. 

Aunque se les había visto salir a 
Susan y Richard Burton juatos, y sa- 
lir después de los ensayos del actor 
al que Susan lo iva a esperar, camu- 
flaron el asunto. Dijeron a todo el 
mundo que ella era la novia de Brook 
Williams, ayudante de Burton. Esta his- 
toria fue aceptada como verdadera, in- 
clusive hasta por los amigos de los 
Burton. Ahora todo ha tomado rápida- 
mente estado público. Richará Burton 
y Susan Hunt continúan juntos Eli- 
zabeth Taylor se encuentra ya en casa 
de su madre, y James Hunt está por 
llegar g Nueva York. 


Apertura de transmisión, 
() SUPERCAR 
Serie infantil (25'). 
11.20 SEÑOR, DANOS ESTE DIA 
Invocación religiosa (10'). 
11.30 E) POLICIA DE NUEVA YORK 
Serie con J. Warden (30'). 
(1D) DIBUJOS ANIMADOS 
Proyección de cortos infantiles, 
(MD EL SHOW DE 
LOS TRES CHIFLADOS 
Proyección de cortos infantiles 
1 PROLOGO 
Señal de ajuste. 
BUENAS TARDES, 
MUCHO GUSTO 
Programa femenino (60). 
EL CAPITAN MARTE 
Y EL XL-5 
Marionetas electrónicas (30'). 
12.25 E UN PASO MAS 
Charlas espirituales (5'). 
12.30 E DIBUJOS 
Dibujos animados (25'). 
D) TELEONCE INFORMA 
Panorama de la actualidad (60'). 
NOTICIERO 13 
Panorama de la actualidad (60'). 
13 NOTICIERO 7 
Panorama de la actualidad (30'), 
(E) MESA DE NOTICIAS 
Panorama de la actualidad (30'). 
13.30 EA CINE 
APENAS UN DELINCUENTE 
QUIEN LE TEME 
A LOS ADANES 
Conduce: Roberto Galán (90'). 
£) MATINEE 
Programa de interés general (120') 
LA HORA DE SIEMPRE 
Programa de interés general (90'). 
15 SIESTA 
Programa de interés general (180). 
(U) ALGUNA VEZ, ALGUN DIA 
Teleteatro con Atilio Marinelil. 
(9 DOS A QUERERSE 
Teloteatro con T, Biral y G. Satur 
€) POR LA TARDE CINE 
LA CULPA LA TUVO EL OTRO 


16.30 (D) EL CAPITAN ESCARLATA 
Serle infantil (30%), 

EN CASA DE CANELA 
Programa femenino (60'), 

17 (O) SERIE 
Emisión de una serlal, 

(D) ASTROBOY 
Dibujos animados (30') 

17.30 SEÑAL DE AJUSTE 
Lectura de programa y grabación 
JUGUETIN, JUGUETON 
Programa infantil. 

(E) ME LLAMAN GORRION 
Teleteatro con Beatriz Taibo 
() RANDALL, EL JUSTICIERO 
serle con Steve McQueen (30'). 
LAS AVENTURAS 

DE METEORO 
Programa infantii (25') 

18 IMAGENES DEL MUNDO 
Proyección de documentales (30') 
(MD) VALLE DE PASIONES 
Borlo con Barbara Stanwyck (60 


15.30 


19.30 


21 


21.30 


22 


22.30 


23 


23.20 
23.30 


24 


FURIA 

Serle con Bobby Diamond (30'). 

LA PANDILLA EN: 
LOS 8 HUERFANOS 

Telecomedia infantil (30*). 

1) MANNIX 

Serie con Michael Connors (60'). 

E) DAKTARI 

Serie con M. Thompson (60'). 

NOTICIERO 7 

Panorama de la actualidad (30”), 

(E) MESA DE NOTICIAS 

Panorama de la actualidad (30'), 

(D) EL HOMBRE DEL RIFLE 

Serle con Chuck Connor (30'), 

SUPER AGENTE 86 

Serie con D, Adams. 

(E) BONANZA 

Serie de acción (60'). 

(D) TELEONCE INFORMA 

Panorama de la actualidad (60'). 

(E) TELENOCHE 


Panorama de la actualidad (60'), 


E) LOS LOCOS ADDAMS 
Serie (30'). 
TODO EL DEPORTE 


Prorama deportivo (25'). 


HISTORIAS DEPORTIVAS 
Microprograma deportivo (5'). 
NOTIDOS 
Panorama de la actualidad (30'). 
SONRISAS 
“La pantera rosa” 
“EL GATO” 
Con Rodolfo Bebán 
(D) MISION SUBMARINA 
Serio. 
HUPUMORPO 
Cómico. 
RUTA “66” 
Serie (60'). 
JUEVES RUTILANTES 
Musical. 
(E) SUPER CINE DE LOS JUEVES 
HURACAN DE EMOCIONES 
(D) SENZA RETE 
Musical. 
CINE EN VERANO 
EL MESTIZO 
CUENTOS PARA LA NOCHE 
ANTES QUE EN EL CINE 
NOTICIERO 
Panorama de la actualidad (30'). 
(E) VERDAD POLITICA 
Programa perlodístico (60'), 
NOTICIERO SIETE 
(MD) BAJO LAS LUCES DEL RING 
(E) HUMOR EN PIJAMA 
Microprograma con Landriscina. 
LA CONSIGNA ES EXPORTAR 
E) MESA DE NOTICIAS 
Panorama de la actualidad (30'). 
(MD) LOS TEMAS DEL DIA 
Panorama de la actualidad. 
E) SERIES DE MEDIANOCHE 
“Maverick”, 
E) EL PROGRAMA 
Programa de interés general 
() TELEONCE INFORMA 


Panorama de la actualidad (30'),. 


SAARBRUECKEN, 25 (EFE), — La pe- 
lícula “Los 120 días de Sodoma”, última del 
asesinado director italiano de cine Pier 
Paolo Pasolini, fue prohibida hoy en todo 
el territorio de Alemania occidental por el 
juzgado de esta ciudad. 


El tribunal determinó el secuestro de la 
película teniendo en cuenta, entre otras 
cosas, la “continuada serie de actos de bru- 
talidad y perversión” que componen el fil- 
me. Igualmente se indica que no hay “nin- 
guna señal de arte” en la película. 

La película de Pasolini había sido prohl- 
bida primeramente en las ciudades de Stutt- 
garí y de Francfort y después en otras ocho 
poblaciones hasta la prohibición completa 
dictaminada hoy. 


$ GASSMAN Y TRINTIGNANT 


ROMA, 25 (ANSA). — La “troupe” del 
filme de Valerio Zurlini “Il deserto dei tar- 
tari” ha regresado de Campo Imperatore, 
donde se rodaron los “exteriores” más im- 
portantes, comenzando ahora la etapa de 
“interiores” que se filman en Cinecittá y 
en la residencia y despacho del coronel Fi- 
limore, uno de los personajes principales, 
interpretado por Vittorio Gassman. 

En la presente etapa del rodaje en Roma 
figuran como actores además de Gassman, 
Giuliano Gemma, Helmut Griem, Giuseppe 
-Pambieri, Jacques Perrin, Fernando Rey, 
Max Von Sydow, Laurent Terzieff y Jean- 
Louis Trintignant. 


% GUERRA CIVIL 

NUEVA YORK, 25 (ANSA). — Sidney Lu- 
met dirigirá este año una película sobre la 
guerra civil española. Se titula “They shall 
not pass” y se basa en un libro de Bruce 
Palmer. “No pasarán” comenzará a rodarse 
en el curso del próximo otoño. El rodaje 
tendrá lugar en Francia, Italia, Yugosla- 
via y los Estados Unidos. 


$ TIBURON, UNO SOLO 
HOLLYWOOD, 25 (ANSA). — Después 
de lograr ingresos millonarios en dólares 
con el filme “El tiburón”, el sello Universal 
considera que tal éxito es irrepetible. Sin 
embargo, producirán nuevos “colosales” es- 
te año, por ejemplo “La leyenda de King 
Kong”, pero no basándose exclusivamente 
sobre ellos. Paralelamente, en efecto, pro- 
ducirá diversas películas “normales”, como 
“El caso de Carwash”, filme sobre 24 horas 
en la vida de una docena de muchachos 


ESPECTACULOS 


En el Aeropuerto Internacional Kennedy, fue sor= 
prendida ayer Liz Taylor al viajar a California. 


¡Pasolini, Gassman, Zeffirelli: 
¡Los Grandes Conmueven el Mundo 


que lava automóviles. 


% NUEVO JESUS 

MONASTIR, Túnez, 25 (ANSA, por Jean 
Louis Mathé). — “De todos los actores que 
conozco, Robert Powell es el más indicado 
para interpretar a Jesús”, dice Franco Zeffi- 
relli, refiriéndose al protagonista de la pe- 
lícula que está rodando hace una semana. 

Zeffirelli buscó durante mucho tiempo al 
actor que pudiera interpretar a Cristo en la! 
nueva versión cinematográfica del drama 
del Gólgota. Descubrió a Powell, que es in» 
glés y tiene 32 años. “Pero también se en- 
cuentra frente a una dificultad insuperable 
—asegura el director florentino—, porque 
no se puede pensar como pensaba Jesús, 
ni reproducir el espíritu que había detrás 
de la palabra y detrás del gesto. Se podrá 
solamente simularlo, porque ciertas cosas 
no están al alcance de la percepción hu= 
mana”. 


4 TEATRO SADICO 

BEMEN, 25 (ANSA). — El director del 
Teatro de Bremen, Peter Stolzenberg, en- 
cargó un ballet al autor español residente 
en Francia, Fernando Arrabal. “Hojas de 
fama” es el título que Arrabal le dio y su 
estreno causó un verdadero revuelo. 

El ballet “Hojas de fama” ha sido cali- 
cado de “delirante teatro sádico por un 
crítico, mientras que otros han juzgado fas=- 
cinante la presentación. El tema de esta 
obra es Gilles de Raiv, guerrero de las hues- 
tes de Juana de Arco en Orleans y luego 
mariscal de Francia, conocido por sus mons=- 
truosos delitos posteriores. Delitos contra 
niños de corta edad, a los que torturaba 
y vejaba para luego matarlos. 


% PREMIO CROATA 

RYEKA, 25 (ANSA). — El filme “El 
atentado de Sarajevo”. del realizador Veliko 
Bulaijc, recibió el primer premio a la me- 
jor película realizada en la República So- 
cialista de Croacia en 1975, por el' comité 
cultural de la misma. En el segundo y ter= 
cero puestos se clasificaron, respectivamen= 
te, “La casa”, de Bogdan Zizic, que ganó 
el premio “Arena de Oro” en el último fes- 
tival de Pula, y “Revuelta campesina”, de 
Vatroslay Mimica. 

El premio al mejor documental fue asig- 
nado al corto metraje “De la cuna a la tum=- 
ba”, de Zeljko Senecic, mientras que el ga- 
lardón para el mejor dibujo animado co- 
rrespondió a “Ouverture 22012”, de Milan 
B'azekovic. 


SENSACIONAL DOBLE PROGRAMA !! 


LA MAYOR ATRACCION 
CINEMATOGRAFICA! 


LA PELICULA 
MAS INSOLITA 
Y DIVERTIDA 
DE TODOS 


LOS TIEMPOS! 


| 
Í 
| 
| 
| 
i 


a 


X 
me 


Ultima Hera 
LOCUTORES, OPERADORES Y 
ACTORES EN ESTADO DE ALERTA 


Si bien la deuda que mantienen los el Canal 11 en cambio no hubo nove- 
canales de televisión con los actores que- 
en parte en el día de 
ayer, la Asociación Argentina de Acto- 
res seguirá con las medidas de fuerza 
dispuestas hasta el momento, es decir 


dó amortizada 


con paros sorpresivos. 


¡Las novedades producidas en la vís- 
pera en los cuatro canales fueron las 
siguientes: En el Canal 13 se pagó lo 
porrespondiente a la primera quincena 
además los excedentes co- 

al mes de enero, que- 
dando “aún por saldar 48 millones de 
pesos viejos en concepto de ftems an- 
teriores; en el Canal 9 también se abo- 
nó la primera quincena de febrero en 
horas de la noche, restando una deu- 
da de 27 millones de pesos viejos. En 


de febrero 
rrespondien 


Página 18 4 Buenos Aires, Jueves 26 de Febrero de 1976 


dades. 


vieron a reiterarse 
fónicas. Ayer a las 


mado anónimo que 


mio, 
asamblea, 


Volvió al País Julián Miró 


Regresó de Chile, en donde realizó una exitosa gira de 
25 días, el cantante Julián Miró, conocido como “el Gardel 
de ahora”. El artista grabará en nuestro país un long play 
con sus últimos éxitos, el que tendrá especial difusión en 
Brasil y que conservará similares características al que se 
editó recientemente en Venevuela y que consiguiera amplia 


aceptación. 


Aproximadamente en mayo, Miró continuará el rodaje 
de la película “Hasta siempre, Carlos Gardel”, de la que es 
productor y principal figura. En este filme, Miró saca pro- 
yecho de su enorme parecido físico y similitud yocal con el 


Zorzal Criollo, Precisamente 


or esas virtudes, Miró es per- 


manentemente invitado a todos los países del mundo, recor- 
dándose que fue el primer cantante argentino que actuara 
en Japón, ya que en 1251 se presentó ante el príncipe Hi- 
rohito en el Teatro Imperial de Tokio, abriendo así un im- 
portante mercado para nuestra música ciudadana. 


AVISOS AGRU DOS 


Primera Junta - Oro $ 105,000 (f) 


De 8.30 a 19 hs. y Sáb. de 9 a 13 hs. - Rivadavia 5432 


ORO $ 987.442 
¡No lo crea! FLORIDA 250 local 6 
PZA. CNCE BELGRANO PZA. ONCE 


Bmé, Mitre 2639 Ay. CABILDO 2967 Galeria Estación 
Local 75 


LOCAL 8 


ORO 18 KL. 
$ 105.000 GR. 


En Alhajas Antiguas 


GASTON Compra 


Plata - Monedas - Antigijedades 
Balanza exacta 


Rivadavia 1416 esq. Uruguay 
ABSOLUTA RESERVA 


JOYERIA ZIMMER 


ORO FINO 


$ 105.000 GR. 


CORRIENTES 2451 
SUBSUELO - LOCAL 4 


ORO 18 KI. 
$ 105.000 


EN ALHAJAS ANTIGUAS 


Fábrica de alhajas compra 
Plata, Monedas, Antigiiedades 


AV. PUEYRREDON 929 


Local 13 - Cap. 
y Galería La Fontanella 


AV. SANTA FE 1651 
Local 10 - Cap. 
AV. CORDOBA 2314, Cap. 


PASTEUR 277, Local 29, Capita: 


(a 100 metros Corrientes) 
Horarlo Corrido 10 a 19 hs 


ORO - POMPEYA 


PLATA - CASA ETNA 
Avda. SAENZ 1169 - Local 26 


ESTUDIE RADIO y TV 
Cursos nocturnos de 1 y 2 años 
Título Nacional 
Instituto C.O.LA. 
España 620 - Ayellaneda 
a 2 cuadras de la Estación 
Inscripción para ambos sexos 
de 1930 a 22 bs. 
Cuota Mensual $ 100 


LOCAL 3 


c/P 


CARPINTEROS 


ARMADORES 
Y AYUDANTES 


Con sobre sueldo hasta el 
50 %, por producción y ca- 
pacidad, Con referencias. 


Fábrica Good-Year 


General Ocampo 1170 
Hurlingham 


ORO 18 KL. 
$ 105.000 


EN ALHAJAS ANTIGUAS 


Precios reales sin engaños - Mo- 
nedas - Plata - Antigiiedades. 


MARA 


Av. Santa Fe 1440, Local 37 


GALERIA SAN NICOLAS 
No confundir = 


ADRIAN - COMPRO ORO 


Rivadavia 6632 - Local 26 
(Gal Sud América) Res. Absoluta 


TELEVISORES $ 3,800 
OTRO TELEVISOR $ 6.800 
Todo en perfecto funcionamiento 

ADER 195 - BOULOGNE 

EN MERLO 


Lote y casa pref. estr. m$n. 
3.000.000 y f. Tr. Monteverde 
2145 - MERLO - 1 ojest./L/N. Tldías 
HELADERA - LAVARROPAS 


Eslabón - TV - Comedor - Dor- 
mitorio y Varlos. Liquido Hoy 
Santiago del Estero 1270 - Const. 


MERLO 


Lotes y casas Pref, Ddo. $ 20.000 
y F. At, Tidías. Rivadavia 25873, 
1 cdra. est. L.|¡Sur. Vende MAYO. 


COMPRO 


RULEMANES 


Nuevos y usados - Pago más 
Tel, 601-6200 


A DINERO 
Sobre pólizas, oro, arle. del hogar. 
Mercadería en gencral. Rescat. 
RIVADAVIA 63%9, 19% - Ofic, 23, 


Por otra parte se Informó que vol- 


la sede de la Asociación Argentina de 
Actores, en la calle Santa Fe, un lla- 


bomba que iba a estallar diez minutos 
después en Santa Fe y Viamonte. Las 
autoridades del sindicato tomaron ur- 
gentemente las providencias del caso, 
pero afortunadamente se comprobó que 
no hubo explosivo alguno. ; 

También los locutores por intermedio 
de la Sociedad Argentina de Locutores, 
declararon el estado de alerta del gre- 
como resultado de una reciente 


Una nueva instancia se produjo ent 


el conflicto que mantienen los OPera- y 


las amenazas tele- 
13.40 se recibió en 


alertaba sobre una 


Es decir 


película será presentada en el 


base a secuencias de las mejores películas del gran cómico 


de la época muda. 


Precisamente el director del filme, Vernon P. Becker, 
es un estudioso de la obra de Keaton. El largo metraje 
a presentarse hoy, consta de un prólogo con material inédito 
donde se expone la relación de Buster con sus padres, tam- 
bién artistas de music-hall y su iniciación a los cinco años, 
con la graciosa anécdota de que su padre lo hacía pasar 
por enano para evitarse problemas con la Comisión de Me- 
nores. Luego cronológicamente se trata la amistad de Kea- 
ton con Fatty Roscoe Arbuckle (““Tripitas”), con quien £il- 


mó una serie de cortos, 


VENEREAS - GLANDULARES 
SIFILIS - PIEL - UROLOGIA 
Dr. ISMAEL LIASCOVICH-Médico 
Amb. sexos, Diariam. Sáb. y Dgos 
todo el dia. 
VIAMONTE 216, 49 P. “7” 
392-814510757/387217353 


ENFERMEDADES 


GLANDULARES Y VEJEZ 


Dr, O, A. Cortondo (Méd.) 8-21 ns 
Saavedra 22. 427-3388 - Plaza Once 


a atada 
Dr, CORTONDO (Médico) 
ENFERMEDADES VENEREAS 
PIEL. LUES, De Ba 12 y 15 a 20 
Saavedra 22. Pza. ONCE - 48-04u1 
VENEREAS 
SIFILIS - URINARIAS - PIEL 
Dr. O. BRIZZIO, Médico, 49-1525 
Todos los días 9 a 12 y 15 a 20.30 
Bmé. Mitre 2105, 19 A (Congreso? 


ABOGADOS 


DESPIDOS 
CONSULTAS GRATIS 


ONCE 
PUEYRREDON 29 


POMPEYA 
Avda. SAENZ 995 
CHACARITA 
Avda. FOREST 573 


CENTRO 
PARANA "20. Piso 29 
CONSTITUCION 
CASEROS 983 
LINIERS 
RIVADAVIA 11982 


Dr. PRIETO - 9-20 hs. 


MONTE GRANDE 


Casa a construir, Entrega en 60 
días, 2 dormitorios, comedor y 
dependencias. Anticipo $ 140.000 y 
cuotas mensuales sin interés. 
Gran oportunidad 

KANMAR: Av, Leandro N. Alem 

118, Pte, Est. MONTE GRAND; 
KANMAR; Ay. Gral. Paz (Rotonda 
Pte. de La Noria) Pte, LA NORIA 


SAN MIGUEL 


Casa a construir. Entrega en 60 
días, 2 dormitorios, comedor y 
dependencias. Anticipo $ 140,000 
y Cuotas mensuales sin interés, 
Gran oportunidad 
KANMAR: Av. Mitre 1430 (Fte. 
estación), SAN MIGUEL, 
KANMAR: Ruta 197 (Fte. 
ción), JOSE C. PAZ, 


ISIDRO CASANOVA 


Casa a construir, Entrega en 60 

días. 2 dormitorlos, comedor y de- 

pendencias. Anticipo $ 170.000 y 
cuotas mensuales sin interés, 

Gran oportunidad 

KANMAR: Av. Provincias Unidas 
6966, ISIDRO CASANOVA. 

KANMAR: Av. Provincias Unidas 
3639, SAN JUSTO. 


COMPRO 


RULEMANES 


Nuevos y usados. Pago mucho 
más - 22-9427 


esta- 


AVISOS PROFESIONALES 


dores cinematográficos con los empre-y 
sarios por reclamo de incrementos sa-" 
lariales. En el día de eyer, a las 16.301 
se reunieron las partes una vez másp 
en el Ministerio de Trabajo. Las con-1 
versaciones se mantuvieron dentro de! 
los niveles de las reuniones anteriores.4 


que los empresarios se man-4 


tuvieron en su oferta de un 15% de au-* 
mento, lo que no satisfizo a los dele-p 
gados del Sindicato de Operadores Ci-1 
nematográficos. Al no haber concllia-* 
ción alguna, los sindicalistas se retira-p 
ron e informaron que su gremio se man-4 
tiene en estado de asamblea permanen-! 
te, por lo que en cualquier momento) 
podría derivar en un paro. 


La Obra de Buster Keaton 


Hoy se estrenarán cuatro películas en Buenos Aires: 
“El retorno del dragón”, con el desaparecido Bruce Lee, “La 
cola del escorpión”, con George Hilton 
doza; “Ringo, el último rebelde”, con Giuliano Gemma y 
Senta Berger, y “El gran Buster Keaton”. 


Alberto de Men- 


Esta última 
cine Ideal y fue realizada en 


ABOGADO 
DESPIDOS 


FALTA DE PAGO 
INDEMNIZACIONES 
ACCIDENTES 


CONSULTAS GRATIS 
TRAMITES RAPIDOS 


DR. FERRERO — 40-1374 
9 a 20 hs, 


RODRIGUEZ PEÑA 617 
Piso 1? 
a 3 cds. Callao y Corrientes 


CRIMINALISTA 


Defensas -= Libertades inraedia 4 
tas, . Capital - Provincia. ' 
Atención 24 hs. T, E. 30-6875 1 
HIPOLITO YRIGOYEN 820, 19 “E' | 
(a 1 cuadra Av. Mayo y Esmeral y 
da). DR. MINA. 


Accidentes 2 
Consultas gratis 
Capital y Provincia 
Dr, ESPOSITO 
Lavalle 1569 - 5% 513 » CAP. 
FRENCH 12 - 19 Of. 101 
Esq. Mitre al 600. A 1 cuadra dey 

la Plaza - AVELLANEDA 


22-6445 45-3561 4 


A DESPIDOS 


' 
' 
3 
TRAMITES RAPIDOS - 
' 
1 


% CENTRO 
Eipólito Yrigoyen 615, 22 “0” y 
% LINIERS 


Fco. de Viedma 6997, 19 * 
Esq. Cuzco 


' 

! 

! 

1 

+ POMPEYA ! 
Avda. - Sáenz 1096 - 
Dres, CHAVARRIA 1 
; 

1 

1 


Estudio Laboral 
Dr. MAZZA 


Comunica que su teléfono 4268721 
está incomunicado desde el 13 del 
enero de 1975, - 
Despidos, suspenslones, accidentes 
Atención de 15 a 20 hs. 
CORDOBA 1728 » Piso 2? F 
Trámites rápidos 


PENALES 


Defensas - Excarcelacionos 
Capital y Provincia 
T. E, 40-4419 — 40-4573 
TUCUMAN 1538 
29 epo. 39 plso “D” 


Dres. Flelshman £ Fischbcio 


ACUARIO 


(21 de enero 


E al 20 de febrero) 


Se acercan días muy favorables; 
en el dinero habrá satisfaccio- 
nes; en el amor momentos de 
felicidad; alegríassen casa; la 


salud hay que cuidarla; N9 5. 


í “PISCIS 


(1 de febrero 
al 2) de marzo) 


Exitos en la profesión; en el 
amor novedades importantes; en 
casa algún disgusto pasajero; 
cuidado sl conducen; dinero se- 
guro; inviertan; número el 4. 


ARIES 


£ o 


Gran día para viajar, efectuar 
cambios o mudarse; llamada o 
carta cambia planes; ideal para 
la casa y para el amor marayl- 
lloso; buena salud; no jueguen. 


A TAURO 
, (AL de adri 
4 Al 22 de mayo) 


Eyiten discutir en casa, menos 
nervios; buena salud; dinero a 
la vista; en el amor pueden sur- 
gir complicaciones; para viajar 
o mudarse es favorable; N9 3, 


GEMINIS 


(23 de mayo 
Ml 21 de junio) 


Cuidado con ]os nervios: dinero 
en las manos; para viajar muy 
bueno, lo mismo que para efec- 
tuar cambios en cualquier te- 
rreno; eviten celos; N9 el 5. 


CANCER 


" (22 de Junio 
al 21 de julio) 


Con fe voluntad todo se arre- 
glará; buena salud, aprovechen 
para hacer ejercicios; por di- 
nero no se preocupen; en el 
amor problemas; no jueguen. 


ESPECTACU! 


SU DESTINO HOY | 


Por el profesor 
Mario Cariño 


. 022 e Jul 
al 21 de 
Las mejores horas 
las 16; la salud bien; « 
pera en el 
importantes 
Ideal; alegría Be 


VIRGO 


(22 da 
al 2 de seem 


Cobrarán dinero inesper; 
el amor problemas; la sal 
gular, cuiden la zona h 
y los nervios; ideal p 
casa; viaje corto pronto; | 


EA noi 
(03 de setiemi 
Ml 2] de o0ctu 


Hoy vencerán muchos 
nientes; las mejores ho; 
pués de las 16; buena 
bastante dinero; para 

bueno; en el amor éxito 


ESCORPIO 


(23 de octubre 
a zi de nov 


Una noticia los alegrar 
casa alegrías; en el 
contratiempo; en la 
éxitos; dinero cerca; 
vertír o firmar; núm 


SAGITARIO 
q de y 
al 21 de dí 


Un día maravilloso pan 

des, sobre todo pará* 

tos de dinero y del ami 

salud repuntando día: 

para viajar ideal; núm 


> CAPRICORNIG 


asa 


Regular para el dinero 
vlajes, pero es buena 
amor, la casa y la sal 
para quedarse en 5 DADA 
o carta importante; no Jueg 


JUQURADININ NONI RIID ADA GANN DUDO DIDIDI NINA IA AUN IRAN DUNARD ADD A DADA DGA DIAN 


HORIZONTAL 
1) Sofá; 4) Hor- 
miga con alas 
(PL); 7) Anti- 
gua ciudad de 
Caldea; 8) Pro- 
nombre; 10) 
Músculo de la 
pantorrilla; 13) 
Nombre de mu- 
Jer; 16) Del ver- 
bo ser; 17) Ma- 
dre; 19) Empe- 
rador romano, 
muy cruel; 21) 
Obra de fábrica 
que se levanta 
verticalme n t e; 
22) Parte de) 
año; 23) Pala- 
bra que se usa 
en impresos pa- 
ra indicar que 
se copla textual- 
mente; 24) Ciu- 


dad de Arabia; 
25) Comida que 
se toma de no- 
che; 27) Nasa; 
28) Especie de berza; 30) Del 
verbo ser; 34) Hurtar; 37) Di- 
vinidad egipcia; 38) A nivel; 
40) Unica; 41) Mujer noble 


(PL); 43) Prefijo; 44 Símbolo 
del galio; 45 Vestidura sacer- 
dotal; 46) Rey legendario de 
Itaca. 


VERTICAL 


1) Collado; 2) Humor que ex- 
pelen los tumores malignos; 3) 
Dios del amor; 4) Hereje; 5) 
Embrollo; 6) Cuerpo legislati- 
vo; 9) Preposición inseparable; 
11) Signo del Zodíaco; 12) Em- 


APLAUDIDO 


MADRID, 25 (ANSA). 
Pradel el notable mimo 
francés, menos conocido in- 
ternacionalmente que Marcel 
Marceau, pero igualmente 
digno de ser contemplado 
en su silenciosa acción €s- 
cénica, ha sido muy aplau- 
dido en Madrid. Ofreció al- 
gunos espectáculos en el 
Instituto Francés de la ca- 
pital española 
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perador de Rusla; 14) 
(Abrev.); 15) Superfic 
Mataderos; 18) Pronomp 
Niños pequeños; 21) 
26) Uno de los dioses 4 
guo Egipto; E) Praderas; 
Pronombre; ) 

Bijo de Noé; 35) Especie, 
plente; 36) Contra 
Cebo que usan 106 Y 
39) Palmera de la 
Dádiva; 42) Condim 
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PR ASTROS - Corrientes 7461 


TE. 45-5541 
HOY, 21 y 2 hs, 


imera revista política 
PELELE 


PA ENTRE JULEPE Y JULEPE 
LLEGAREMOS AL 77... 


NURI 
e 0D 


'g gran elenco. (Pli8la.) cenas 1 
4 des con 5 días ce anticipación. * 


- e e 


Bid ASTRAL. Co'tes 1639, 46-5707, 

"Sfpefinitiv, últ. dos semanas a p: 
clos pop. Pl. $ 70. O. Terranova 
LA MUJER DEL PANADERO 
Exclusivamente p, reír, Hoy 22 bs. 
E Trasmoche: Porteña Jazz Band, 


Villegas. 
PE AVENIDA. AjMayo 122%, 38-229 
tul Moy 22 hs, Gran éxito, únicas 
gún semamas de la zarzuela: 
ió DOÑA FRANCISQUITA 
lb Gran elenco, Miérc, $ 100, Martes 
n Y ps MArzO; e de viento y 
Er y ca 
BLANCA PODESTA. Ctes, 1283 
o, Hoy 22 hs. 69 año triunfal, 
[Thelma Biral, en: 
COQUELUCHE 
pr ED elenco. pe reb. 50%. 
y martes desc: 
¿Je BOTANICO LAS HERAS. Las 
- y Heras y Repúbli de la India, - 
ERAN Josas DE OTROS TIEMPOS 
lMEvoc, Music, del sainete porteño. 
el El Acaptac,: L. Schuarman, Direc,: O 
Calatayud. Hoy descanso. 
* Co Cor'tes 1230, 35-2108 


JalJorge Hacker. Premio loliere 1974. 
mE EL NACIONAL, Corr'les 960. 
p n 
les a coming 27 bs, SIR 
2. Sáb. 21 y 2 hs 


" EDD A DIAZ 
(CHIQUITA COMO SOY) de Edda 
Díaz y P. Gilbert, Jueves a dom. 

hs. Sáb. 21 y 23 ns, Viernes 
30 hs SIR 


k ESTRELLAS - Riobamba 280 
T.E. 46-6759 
HOY, 2.30 hs. 
ANTONIO GASALLA 
y elenco en 
“ABAJO GASALLA” 


US. A 
HOY, 22.30 bs. 
CIPE LINCOVSKY 
EN 
“GRACIAS” 
HOY, 22.30 hs. 
LOS COMEDIANTES DE 
SAN TELMO PRESENTAN 
QUESTA 
DE 


SEÑORITAS 


FLORIDA. Florida 15, (Galería 
liemes). 330-5360, Follles Bergere 
e O City en New York, 
As. Teatro Florida. Hoy: 
Paca DEL STRIP-TEASE 
vedettes del Florida + 
'racciones. Comt. junes 2 
13 a 21 hs, Viernes de 

ES Sáb. de 18 a 1.30 bs. 


MAIPO. Esmeralda 413, 392-4982 
21 y 23 hs: 

tir LOS VERDES 
Po] ESTAN EN EL MAIPO 
SIMAVIER PORTALES - MIMI PONS 
ser NORMA- PONS - TRISTAN . MA- 
38) O SANCHEZ - PEDRO SOMBRA 
Irizar - 4“. Jordán - Guadalupe 
5) y PEGGY SOL 

PILB). Dir.: GERARDO SOFOVICH 


MUSEO LARRETA, — Cuba y 
mento 73-4040. — LA DAMA 
DUENDE, de Calderón de la Bar- 
Martes a domingos, 22 horas 
Direc: Julio Baccaro. Bol, 20 hs, 
ML. LARRETA, Obligado 2155. - 
0, IEA to del naranjo) J. M. 


y, BULULU - 

20.30. Boletería desde 21 hs 
Pe Esmeralda 367. 45-3635 
mo día popular con: 

LAS CRIADAS 
7,2100 pS patea en Pul Iman 
rtulia 20, m. despe: 
ES TABARIS - Corrientes 825 
Paco Parra presenta: 


LM, Iogría Mayer. P. Ricci, 
a eth, A. Nobel-y Mr 
Erta, Rey. C. Romero. 

del Cerrino.. Suzzone £ Richard. 
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, Luppi, H. Padilla en: 


EL” GRAN DESCHAVE 
Cecco y Chulak, Dirección: 
los Gandolfo. 


VARIEDADES 


k LUNA PARK 
y 322 
go 7 de marzo despec.: 
" HOLIDAY ON ICE 
Fiesta en el nielo 76. Grandes 
atracciones cómicas, 
SHOW DE BUGS BUNNY 
con Tweety. el Gato Silvestre, el 
Correcaminos y el Coyowe. Funcio- 
nes: Lun. Des, Mar, y Vier. 21.15, 
Loc, en vta, con 7 dias anticipac. 
desde $ 30, Menores $ 30. Sábados, 
domingos y feriacoz. 13 y 21.30 hs 
Sáb, Trasn, 0.30 bs, 


CAFES-CONCERT 


ALVEAR lo BALL. M. T 
. Presenta a Valeria 


TE ROBOT STRIP 76 
Erotique Show. (Pil8;a,; Martes 3 
domingo 21.30 y 23.15 hs, Sábado 
también zsasnoche 1.13 ns, nHefrig. 
x* LOS TEATROS DE SAN TELMO. 
E, Unidos 343, 41-333, Hoy 22 hs. 

LA MELODIA FATAL 
con E. Tasisto, L, Rey. T. Serrano 
L, Quiten, R, Asis, Direc.: J. Pe- 
raglia, 

XA LOS TEATROS DE SAN TELMO, 
Cochabamba 423, Sala 1V, 335-1897: 
353-9170. Hoy 22 hs. Eva Dongé e 
Ignacio Quirós en: 

CABALLO DE _ MAR 
Direc.: Marcelo Lavalle, 


CINES 


.C. Esmeralda 506, 332-9506, 

, Cont, 10 hs. a 3 hs. En 
escena: Show en vivo, Estreno 
1916, “Arrebatadoras nuestras chi- 
cas dan la hora'”, En pantalla: Los 
que llegan con la noche, M. Brando 
(Plleja,) Vierrmes, sáb. trasnoche. 


+ ADAN. Corrlentes 033. 392-6115 
3 las 13, 15, 17, 19.5, 21.10. 23,15: 
PERFUME DE MUJER 
con V. Gassman, A. Belli y A. Mo- 
mo; 14,40, 16,40, 18.45, 20,50, 22,55: 


dk ALFA. Lavalle $42, 39%-1114, - 
13.10, 15,10, 17,10, 19,10, 21,10. y 
23.15 hs, 2% Buzzanca en: 
JAMES TONT OPERACICON D_U.E. 
SIR. J, Tont en otra operación. 
Color, 14.50, 16,50, 18.50. 20,50 y 
22.50 hs: Notic, Sáb, Trasn, 
ALFIL, Co'tes 1753, 40-7575/5680. 
riger. 14.45, 17.25, 20,10, y 23, 
A Girardot y M, Dare en: 
NO HAY HUMO SIN FUEGO 
con M. Bouquet y B, Fresson, Pil8. 
14,20. 16.50, 19.40 y 22.30 hs.: Not. 
d+ AMERICA, Callao 1057. A las 
13.45, 15.35. 17.30, 19,20, 21.10 y 
23,10 hs. W. Allen y D. RO 
LA ULTIMA NOCH 

DE BORIS GRUSHENKO 
(Pli4fa.) Los críticos del mundo 
cinematográfico la har aclamado 
como la película cumbre del ta- 
lentoso actor y realizador, A las 
15 17.10, 19.5, 20,55 y 22,50: 

Arg. Próx, El pasajero. 
E TA Lav, 772. 392-9700 
19.5, 21.10, 23,15: 
o xr PoR 
- (SIP.), Amigos EE Eo J. 
Ferror. 13, 14,55. 16,45, 1045. 2 20.50 
Notic, Próx.; El pasajero 
dk ARIZONA. Lavalle 727, 392-6967 
13, 16.25. 1950, 23,15 hs.: 

JOE Y MARGARITO 
14.40, 18.5 y 21.30 hs.: Carambola 
SIR, Extr, doble prog, Continuado. 
Sábado trasnoche, 
de ARTE, D. Norte 11566, 35-7934, 
Refriz, 14.30, 16,45, 19, 21.10, 23,20, 
Peter O'Toole en: La clase go- 
bernante, (Pli8ia.) Mafi.: Zabris- 
kie Point, 

Je ATLAS, Lavalle 869, 392-1936 
13. 15, 17: 19.5, 21.15, 23.20 hs.; 
LA ULTIMA NOCHE 
DE BORIS GRUSHENKO 
con W, Allen y D. Keaton, color. 
(P[l4la:) 14.40, 16,40, 18,45, 20.55 

y 23 hs.: Notic, Arg, 

* ATENEO. Paraguay, 918, 31-28: 
A las 14.30 16.10, 17,50 y 19.350, 
vuelven las aventuras de: 

EL CHANCHITO PICARON 
Varied, Dibujos animados en co- 
lores, Totalmente hablacos en cas- 
tellano, 

+ A, KRAFT, Florida 683, 39 5 
Sin, 13,15, 15.15, 17,10, 19,10, 21,15, 
23,0 hs. J. Lemmon y A. Bancroft 
EL PRISIONERO DE LA 
SEGUNDA AVENIDA 
SIR. Refrig, Technie, 13,5, 15.5. 17, 
19, 21,5, 23.10: Notic Sáb, Trasn, 
* AVENIDA, Av, Mayo 675, 33-067 
Cont, Refrig, 11, 145, 17,30 y 20,55: 
El barem; 12.30, 15.55, 19.20, 22.40 
¿Dónde vas toda desnuda? Color, 

(P|mii8la.) 
k BETA. Lavalle 925. Teléf. 35-1850 
A las 14,15, 17, 19.45 y 22.25 hs, 
TERREMOTO 
. Heston, A, Gardner y G. 
edy. (PJ18) 
de BIARKITZ, 

Refrig, 13,30, 5. 20. 40 y 
23.10 hs. C. Cardinale y V. Gassman 
A MEDIA NOCHE VA 
LA RONDA DEL PLAC ER 

17.50, 20.10 y 22.45: 

None, y Varled. (P,l8la.) Teeric. 

dk BEOADWAY. Cies, 1155, 335-2345 

13.30, 15,20, 17.15. 1915, 21,15 y 

23.15 hs, W. Allen, Realiza otra 

gran producción para la pantalla. 
Esta vez nos ofrece: 

LA ULTIMA NOCHE 

DE BORIS GRUSHENKO 

(PIMlaB.) 15.5, 17, 19 21, y 23: 

dr CALLAO, Callao 27, 40-189, - 

19.5, 21,10. 23,15: 

DRAGON 

16.39, 


Corrientes 99. 


Tecn, 


Bruce Lee, SIR, 
Notic, 


18,35, 20.10 y 


QUE DAN EN EL... 


E CAPITOL, Sta, Fe 1818, 441-2379. 
efriger, 13,35, 15,50. 17.35, 19.35, 
21,30 y 23.20 hs.: 

y LOLLIPOP 
(Amigos inseparables), SIR, Tech. 
15,10. 17,10, 19.10, 21.10 y 23 bs.: 
Noticiero. 


de CERVANTES, Belg. 1820. 38-2898| de 


Cont, 16.20. 1950 y 2315 horas. 
Lollipop; 14.50, 13 y 21,30: Caram- 
bola; 14.30 hs.: Vatica” SIR. 

* CINEMATECA (Teatro SHA), 
Sarmiento 2255, 48-2170, Refriger 

, 19, 21 y 23 bs.: La ley cel 
sobreviviente (preestreno). De J 
Giovanni cor A. Stewart. (Pl14). 
Mañana: El gato 
Je CINEMA UNÓ, Suipacha 460, 
13,40, 16, 18,20, 20.45, 23,10 hs.: 

EL REGRESO 

DE LA PANTERA ROSA 
Mús.: H_ Mancini, con P. Sellers, 
Ch. Plummer y C. Schell, (SIR.) 
13,30. 15.40, 18, 20.25 y 22.50 hs,: 
Notic. Arg, Refriger, 

* COSMOS 70, Cies 2016, 40-0862, 
14.10, 16. 17,15, 19.40, 21.35, 23,30: 

EL GRAN DESFILE DEL CIRCO 
15.35, 17.25, 19.14, 21.10 y 23.5 hs. 
Dibujos animados, S¡R, 

Noticiario, 

EMPIRE 71, H. Yrigoyen 194, 
417-8770. Platea $ 55. A las 14,20, 
16,15, 18, 19,45, 21.30 y 23.15 hs. 
La obra maestra de 1, Bergman, 
premiada con el Oscar d[Hollywood 

CUANDO HUYE EL DIA 
(Ull4la.) E Thultin, Notic, 

+ ELECTRIC. Lavalle 836, 3942-1846 
Cont. (Pil4fa, La batalla del de- 
sierto; Eran 10 indiecitos, 

*k FERROCINE RETIRO. Estación 
£. Mitre, anden 1, 2, 3, Intimida- 
des de una cualquiera; El sexo y 
el amor; Furia infernal, (P|m/l8/a.) 
Continuaco las 24 noras, 

* GAUMONT, Rivad. 1635, 40-3650 
Kkefrig, Cinerama. Otra maravilla 
del mundo que al verla quedará 
fascinado: 

VACACIONES EN RUSIA 
(Apta), A las 14,20, 17. 1955 y 
22.35 hs.: Notic, Argentino, 

Jr GLORIA. Av. Mayo 1225, 238-6966 
Lejos de España; Amor y juven- 
tud. (SIR.) 
+ G, MITRE, B, Mitre 1332, - 
S3-5430, A las 14. 17, 20.5, 23.10, 
A. Delon en: Raza de señores; 15,30, 
18,30 y 21,35, -N. Wood en: Ensé- 
ñame a vivir. (Plisia ) Cont, 
Jr G, REX, Cor'tes 357, 392-8000, 
Refriger, 13,10, 15, 17, 19, 21.10 y 
23,15 hs, Bruce Lee y ÑA Willlams: 
EL RETORNO 
DEL DRAGON 
SIR. Direc.: MH. Foster. Technic. 
A las 13, 14.45, 16,40, 18,10, 20.45 
y 2.55 hs,: Notic, Arg, Loc, venta. 
Sábado trasnoche. 
* 6. SPLENDID. Santa Fe 1860, 
14-0808/7201, Refriger, 15,35, 19 y 
22,25 hs.: 

INFIERNO EN LA TORRE 
(Pil4ja.) Technic, S. McQueen, P. 
Newman, W. Holden, FP. Dunaway, 
Notic. 15,5, 18,30, 21.55, Próxim.: 
Mañana: El gran Buster Keaton. 
Auicia ya no vive aquí, 

k G. VICTORIA, Av. 

341-1493, Barba azul; 

reina y el caballero; Si don Juan 

fuese mujer, 

Jr IDEAL, Suipacha 378, 35-3300, 

Refrig. En la época de oro cel cine, 

A las 14,30, 16,40, 18.50, 21, 23.10: 
RAN 


E 
BUSTER KEATON 
Un filme de V, P. Becker y M. 
May, Sonorizada y narr. en caste 
S/R, 14, 16,10, 18.20, 20,30, 
ie Próx.; Alicia ya no vive 


aquí, 
de IGUAZU, Lavalle 910, 392-4131, 
13.5, 15, 17, 19, 21.5, 23.10: 
CARRERA CONTRA EL DIABLO 
con P. Fonda, W. Oates, L. Swit 
y L. Parker, en Technic, Pli8la 
14,40, 16.40. 18.40 20.45, 22.50 hs.: 
Notic, Sáb. Trasn 130 hb. 
* LIBERTADOR, Cles. 1334, 40-7143 
A las 13.35. 15,30, 17.25, 19.20, 
21.20 y 23.25 hs.: 
COMO UN TARRO DE FRUTILLAS 
Pl18, Con J, C. Brialy y J_ Lefeb- 
yre, Color, 15.10, 17,5, 19, 21 y 2 
hs.: Not, Sábado trasnoche 1,15 hs 
xr LUORE, Corres 15%, 491900, 
13,40, 15.35, 17.30, 19.25. 21,25, 23,20" 
GRACIAS TIA 
con L, Castel y L, Gastoni. (P[18,) 
Notic_ Arg. 15,15, 1710,, 19,5, 21.5 
y 2 hs, Refriger, 
+ LORANGE, Cor'tes 1 
13,40, 15.34, 17.30. 19.25, 
CARRERA CONTRA EL DIABLO 
con F, Fonda y W. Oates. Plisla. 
Notic, Arg. 15,15, 17,10, 19.5, 215 
y 23 hs. Refgriger. 


* LORCA, Corrientes 1428, e“ 
14.30. ' 16.15, 18, 


" RECUERDOS DEL FUTURO 
SiR. Copla nueva, 16, 17,45, 19.30, 
21,20 y 23.10 hs.:Notic. 


* LORENA, Cortes 15531, 485-7501 
Refriger. 13.40, 1535, 18, 20.25 y 
22.50 hs. De Mel Bi 

EL JOVEN FRANKENSTEIN 
«P:l6la.) Con Gene Wilder, Peter 
Boyle y Gens Hackman, Sáb, Tras. 


dr LOSUAR, Cortes 1743, 40-6100. 
13,40, 15.35, 17,30, 192 21.25 y 
23.20 hs, L Buzzanca en: 

JAMES TONT, OPERACION DUE 
F, Anglede y L, Cizzi, SIR, Notic 
Argent. 15,15, 17,10, 19,5, 215 y 
23 hs Refriger, 


+ LO3 ANGELES, Corr'tes 170, 
40-3742 y 45-2405, Primera sala Cel 
mundo consagrada a 
WALT DISNEY 
Doble prog, de dib, anim, habla- 
dos castellano, Exclusiv. en esta 
sala, 13,40, 16. 13, 20.10 y 22,15: 
EL SEÑOR SAPO 
166.40 18,45, 20.50 y 22,50: 
DUMBO 
Del genio de Disney para deleite 
de grandes y chicos, 


* LUXOR. Lavalle 669 - 392-3893 
13.15, 15.35. 18,5. 20.35 y 2135 os. 
EL JOVEN FRANKENSTEIN 
filme de Mel Brooks, econ Gene 
Wilder, Peter Boyle Gioris Leach 
man y Gene Backkmaon, (Pim,18).; 
13, 18,15, 17,40, 20.10 y 22,40 Nos 


14.35, 


+ MAJESTIC, Pueyr, 230. 87-9636 
Refrig. Cont, de 14 a 0,30, Pl14 
14, 17,20 y 21 hs.: Qué hago, ¿cam- 
bio marido?; 15.35, 19.15 y 22.50: 
Cristina. Bonterrey Pop. 
* METRO, Cerrile 570, 305-4719, - 
14.45, 18,25 y 22 horas, Ganadora 
6 . ¡La mejor película del 
año! (2% parte) 
EL PADRINO 
(Pli8la.) Color. AI rMacino, Robert 
de Niro, Diane Ke.ton; 14.20. 18 
21.35 ns.: Notic. Sáb Trasn, 5 
Jr METROPOLITAN. Corries 1343 
40-1064/0816, Refriger, 14,30, 16.40, 
18,55. 21,10, 23.30 y Sábado Trasn. 
115 h. J. Bisset y C. Plummer en: 
ESCALERA DE CARACOL 
Un filme que lo atrapará desde el 
minuto, Tec, Plitia. 16,10, 18,25, 
20,40 y 23 hs.: Notic, 
* MONUMENTAL, Lavalle 780, - 
292-4815, 14.15. 18.25 y 22 hs.: 
EL PADRINO 
124 parte). :Pil8ja.) Al Pacino, Ro- 
bert de Niro, R. Duvall. D. Keaton. 
14,30. 18 y 23.45 horas: Noticiero 
Jueves 4: Contacto en Francia 1L 
Y OCEAN. Lavalle 789. 392-1515. 
A las 13.10. 15,35 18.5, 20.35, 23,5, 
INVESTIGACION PELIGROSA 
£Pli8la.) con M. Moriarty, S. Bla- 
kely, Y. Kotto, H. Elizondo y T. 
. Direc.: M. Katselas; 15.10, 
17,40, 20.10 y 22.40 ss.: Noticiero. 
d+ OPERA, Corrientes 560, 55-1335 
12.30. 15.35, 19 w 22.25 hs, Super- 
producción de Irwin Allen: 
INFIERNO EN LA TORRE 
18 30 y 21.55 horas. Notic, Loc, vta. 
Sáb. trasnoche, 
* PARAMOUNT. Lavalle $15, 392 
9999. A las 13 15, 17, 19, 21 y 23: 
COMO UN TARRO DE FRUTILLAS 
Plis, Con 3. C. Brialy y J, Le- 
febvre, Color, A las 14.35, 16,35. 
18.35, 20.35 y 22.35: Noticioso. 
de PARIS. PA 769, 392-2016, 
A las 13.25. 16,45. 205 y 23.25 hs 
Los gloriosos bastardos: 14.55, 18,15 
Como me enseñaron a 
.) Sáb. Trasn 1, 20. 


dr PLAZA. Corrientes 939, 392.7 
Refrizerac, 13,30, 15.20, 17,20, 19.20 
21.15 y 23.15: Los hermanos Char- 


les en: 
CINCO _ LOCOS 
EN EL SUPERMERCADO 
15, 16,55, 13.55, 20.53 y 22.50 hs.: 
Notic, S¡R, Color 


Jr PREMIER. Cor'tes 1 46-213, 
13,15 15.10, 17,5, 19.10, 21,10. 23.10: 
EL RETORNO DEL DRAGON 
SIR. Con Bruce Lee; 1450, 16,45 

18,45, 20,50, 22.50 hs.: Notic, 


dk REAL CINE. Esmeralda 425, - 
392-5000, Cont. 12.55, 14.50, 16,50, 
18.50, 20,45 y 2240 hs. El dibuje 
animado de largo metraje. 

NOS LLAMAN BUGS BUNNY 
A las 1430. 1630, 18,30. 20.25 y 
22,20 hs.: Notic, Arz. (SIR.) 


*+ ROSE MARIE. Corrientes 730. 
45-6148, 14.25, 17,30, 20,35 y 23.40: 
Helga; 12.40, 15.45, 18,50, 21,55: 
Balazos en la cama (Pjl8ja.), 


sx ROYAL. Corrientes 831. 392-8509 
12,20, 16. 1940 y 23.20 hs.: Ope- 
ración Dragón; 14.5, 1745 y 31.25: 
Locuras en el Oeste. :Pil8la.) 


Y Sala LUGONES. Cles, 1550, 46- 
3611, Sin munm.: 15 y 17,30, Num. 
20 y 22,30: Corto y Si es martes 
debe ser Bélgic Director: Mel 
Stuard. Pjl4, Mañ.: Si es martes 
debe ser Bélgica, 

* SANTA FE 2. Av. S, Fe 197 
Estreno a las 13,50, 16.5, 18.20. 
20,40 y 23 hs.: 

AMIGOS... y AMANTES 
con A. Alvina y S. Eury. Pli8la. 
Dirigida por Lewis Gilbert, Pjl3, 
Notic. Arg. 15.45. 18, 20.15 y 22.35: 
de SARMIENTO. Lay, 852, 392-3338 
13, 15, 17, 19, 21.5 y 235 hs.: 
RINGO, EL ULTIMO REBELDE 
(Plisla,) Con G, Semma. 14,50, 
16.50, 18,50, 19.55, 22.55: Notic, 


dr S. LAVALLE, Lay, 
Cont. 12.15 hs, PL 


E 1.35 y 21,15 
ejecutivo erótico (P:18la.) 


sk STUDIO, Sta. Fe 2541, 821-5345, 
14.30, 16.20, 18,30, 20.45, 23 hs 
Sáb. trasn. De Roman Polanski: 

LA DANZA DE LOS VAMPIROS 
con Sh, Tate y R. Polanski, 


Ae SUIPACHA. ip. 442, 392-1195, 
Cont. 13 hs, Re er, La aventura 
del Poseidón. ) 13, 16, 17, 19, 
21 y 23 bs: Nolic, 18,45, 20.45 y 
2,45 hs. 

* TROCADERO. Lar. 820, 392-1455, 
1 21,20 y 


GRINGO 
CONTRA TODOS 
13.15, 15. 16.50, 18.50, 20.50, 22.50: 
Notic, Arg. SIR. Sáb. Trasn. 


CINES DE BARRIO 


ALMAGRO 


dk LORIA. Rivadavia 3058, 37-1436, 
14.30, 18.55, 23.15 hs.: Destino de 
un capricho. 1 , 21,45 hs,: Em- 
brujo de amor. 1 5 hbs.: Siem- 
pre te amaré, Cont, S,/R, 


Xd P. DEL CINE, Rivadavia 3636. 
312-4818, 15.35, 18,55, 22 

MYpop. 14, 17,10, 20.45 

bola, Color. SR, 

dr ROCA. Rivadavia 3153, 

Cont, Refrig. 15, 18.30 y hs,: Not. 
y Infierno en la torre, 14,30, 18 y 
21.30 hs.: Sol. de Varied. (Pim/l4), 
Próx.: Alicia ya no vive aquí. 


BELGRANO 


* BELGRANO, Cabildo 2356, Tel. 
73-5691, Ringo, el último rebelde; 
Crimen en el expreso de oriente. 
(P|m/18). Sáb. trasnoche, 


q 2347, 173-3852. 
Perfume de mu- 
, 17. 10 hs,: Las fo- 
y prohibidas de una se: res- 
petable, Cont. (P¡m:18), Sáb, tras- 
noche, 
* CUMBRE, García del Rio 4127. 
270-5572. Cont. 14.30 hs. Los intré- 
pidos en sus máquinas voladoras, 
Hello Dolly, Not, S/R. 


G. BELGRANO. 
781-7200, 16.20, 19.40, 
Hípop. 14.30, 17.50, 
rambola, Not. S/R. 
k G. PAZ. Cabildo 2702, 
Cont, 16.10, 19.30 y 23 bs.: El re- 
torno del dragón. 14.25, 17.45 y 
21.15 hs.: Cinco locos en la guerra, 
Not, SIR: Refrig. 
kk G. SAVOY. Cabildo 2829. 781-6500. 
16.15, 19.45 y 23.15 hs.: Carrera 
contra el diablo. 14.20, 17.50, 21.20: 
Claudine. Not, Coni. (P:18). Retfrig. 
Sáb. trasnoche, 

* LIDO. Cabildo 3211. 01- 2996, - 
Cont. 14.30 hs. El rally de Monte- 
carlo, Cinco locos de fiesta, Not. 
S¡R, 

* MIGNON. 


* SABIDO” 
E 30, 


z .: Lo- 
21.20 hs.: Ca- 


“81-412. 


Juramento 2133. Tel. 
773-3899. 14,10, 17.40 y 21.15 hs.: La 
bofetada. 16,10, 19.45 y 23.20 hs.: 
Como un tarro de fru'illas. (P¡18). 
Not. Arg. 


RITZ. Cabildo 


(Pimi18), Sáb, Tra 

xk ROSEDAL. Serrano 2 
14,30, 18.30, 22,30 hs.: Ca: 
tra el diablo. 16.10 y 
Mandingo. Cont. (Pím 18). 


BOESI 


de CUYO. Boedo 858. 97-8975, Cont. 
15.25, 18,10 y 22,40 hs.: El retorno 
del dragón. Tech, Bruce Lee. 13,50, 
17 y 20.50 hs.: Cinco locos en la 
guerra, S|R, 
* EL NILO. Boeda 1063, 97-29841, 
16.20, 19.40, 23 bs.: Intimidades de 
tuna "cualquiera. 
Fiebre, Col 
martes 2: 
Concursos de Carnaval. 


E G. SAN JUAN, San Juan -3246. 
7-4293, El perseguidor implacable, 
Racha de suerte. 


* LOS ANDES. Boedo 7:7. 
Cont. 15,45, 19.30 y 23,15 hs.: 
el último rebelde, 14, 17.20 y 
Historias prohibidas. (P|m/ 3. 


x* N. PALACE, Av. San Juan 2: 
941-1723, 17.15 y 22.40 bs.: La is 
misteriosa y el capitán Nemo, 16.10 
y 21.5 hs,: El Zorro, 14.30 y 19,30: 
Los corsarios, S,R. 


* N. SELECT, Av. San Juan 25340. 
941-5908, 16,10, 21.45 hs.: El gran 
escape. 14,30, 20.5 bs.: El loco asal- 
to al banco. 18.40 hs.: En fuga de 
su destino, Pl, $ 40. S.:R. 


Grandes 


COLEGIALES 


* A. THOMAS. A. Thomas $41l 
54-4999, 14.20, 18,20, 22.30 hs.: Rin- 
go, el último rebelde. 16.20, 20,40: 
Crimen en la playa. (P/m/18). 

* ARGOS. F. Lacroze 3155. 51-0673. 
15, 18,30, 22 hbs.: Infierno en la 
torre, 14 17 21.25 hs.: Var. 
14.45, 18.15, "21.45 hs.: Not (Pjm!14). 
Pr Alicia ya no vive más aquí, 


* ATALAYA. Córdoba 4633, Tel 
713-0700, 14.35, 18,30 y 2235 hs.: 
Ringo, el último rebelde. 16.20 y 
20.30 hs,: Crimen en el expreso de 
oriente, (P|m/13). Cont. desde las 
14,35 hs, 

Ae RIALTO. Córdoba 4287. 286-8104, 
14.30, 18,30 y 22.20 hbs.: Amigos y 
amantes, 16,20 y 20.20 hs.: La con- 
versación. Tech. (Pim/18). Cont. 


FLORES 


* COLISEO. Bonorino 36, 631-6181, 
(P|m|18). 14.30, 18.40 y 23 hs.: Re- 
vólver, 16.20 y 20.15 hs.: Mandingo. 
Tech. Cont, 

CONTINENTAL, Carabobo 9415, 
631-2218, Cont, desde las 14.30 hs. 
Defendiendo al ciudadano, Yo soy 
el culpable. (P[m/18). 


Ae FENIX. Rivadavia 1302, 612-8858, 
Cont. 15.40, 19.10 y 22,50 hs.: Not. 
Escalera de caracol. Tech, 14, 17.30 
: El emisario de Mackin- 
. (Pim¡14), Próx.: Infier- 
ro en la torre. 


dk FLORES. Rivadavia $061 
631-3701. 16.10, 19.40, 23.10 hs 
Nilop. 14.15, 17.45, 21,15 hs.: 
rambola, Not, S|R. 


A GRAND PRIX, Gaona 3263, Tel. 
359-2551, 16.10, 19.40, 23.15 hs.: Rin- 
go, el último rebelde, 14.20, 17.50 y 
21,20: Historias prohibidas. (P¡18). 


* G. RIVADAVIA, Rivadavia 8635, 
69-1356, Cont, 1430 hs. Juntos son 
Oinamita, El viaje fantástico de 
Simbad, S|R. 

* L. DE VEGA. L. 
Esq. A. Jonte. 56 3, Cont, 14,10, 
18.15 y 22,25 hs.: Revólver. 16,15 y 
20.35 hs.: Un fantasma en el pa- 
raíso. 


de MORENO. Rivadavia 5050, Tel 
90-4303, 14.30, 18,40, 20.50 hs.: In- 
vestigación peligros Color. (P¡18), 
Not. 16.30, 20.50 hs.: Perdidos en 
la noche, (P|m/18). 
* PUEYRREDO: Rivadavia 68 
612-0389, Refriger, Cont, 15,15, 18, 
y 2.15 bs. La superp, de Irwin 
Allen, Ganadora de 3 Oscar de la 
Academ, de Hollywooc: Infierno en 
la torre con S, McQueen, P. New- 
man y F. Dunaway. T"Color. UlI4. 
14 45, 18,10, 21.40: Nutic, Próxim.: 
cia ya no vive aquí, 
Y R. INDARTE, R,. Indarte 44 
2-5500, 16,10, 1940 y 23.10 hs.: 
El retorno del dragón, 14,30, 17.50 
y 21,20 hs,: Cinco locos en la gue- 
rra. S¡R. 


Tel. 
Lo- 
Cá- 


de Vega 14, 


SAN JOSE. Rivadavia 7330, Tel 

'U-5989, Cont, desde las bs, 

(Pim/18). Mi marido Cornelio, Sexo 
a la siciliana. 

SAN MARTIN. Rivadavia 706% 

Cont. 13.30 bs. Iner- 

T, Gimme Shelter, (Pjl4). 


LINIERS 


GRAN LINIERS, Av, G. Paz 47, 
2266. 15.25, 18.50 y 22,25: Lo- 
Vipop; 13,45, 17.10 y 20.25: Ahora 
nos llaman Carambola. 
k MARTIN FIERRO, Av. G. Paz 47. 
653-2266. Lo bueno, lo malo y 10 
feo, a las 13.3, 17.55 y 22.30; a 
las 15.55 y 20.25: Al calor de la 


noche. Pli4, 

* ODEON. Montiel 150, 641-1673. 
14.50, 18.35, 22,30 hs El aguacíl 
del diablo, Color. 16.35, 39 bs.: 


20; 

Aeropuerto 1975, S¡R. Cont, 

MATADEROS 

k ALBERDL J. B. Alberdi 6165 
568-0496, 14.40, 


revólver, 16.45 y 20,35 hs.: 
cuadrón implacable. (P:m/18). Conf. 


* G. BUENOS AIRES. Avda, del 
Trabajo 5177, 08- Conf. 144,5, 
18,30, 22.15 hs.: La ísia misteriosa 
del capitán Nemo, 16,45, 20,30 hs,: 
Los corsarios, SiR, 


* EL PLATA. J. B. Alberdi 51, 
68-1118, Cont, 15.30, 19 y 35 
Ringo, So último rebelde, 

y 20,45 h Fui testigo de un eri- 
men. (P|m/18). 


LUGANO, Murguiondo 4062, Tel 
1-3457. Cont, El hundimiento del 
Japón, Robinson Crusoe en la isla 
encantada, Ringo y Gringo contra 
todos, El tercer sexo se divierte, 


PARQUE PATRICIOS 


* P. PODESTA, La Rioja 2153. 
91-1355. Furia infernal, Fiebre, Des- 
nuda en la arena, La tentación 
desnuda, (Pi¡m/18). Sáb, trasnoche, 
* RIVAS. La Rioja 2074. 91-1841, 
Cont, 14.30 hs. Butch Cassidy, Col- 
millo Blanco, Not. 


A SAENZ. Av. Sáenz 149, 91-8455, 
17.2) y 2.20 hs.: La ista misterio 
sa del capitán Nemo. 15,45, 20.35: 
El zorro caballero de la justicia 
14.40, 19.20: Astroboy 007. Dibujos 
en Cont, S'R. 

os, 


SUR 

_ ___ + 
* CONSTITUCION, B, de Irigoyen 
1414. 23-0%48. Cont, 14.15, 18,20 y 
22.20 hs.: El retorno del dragón 
16.20 y 20.20 hs.: Una fuga a toda 
vela, SIR, 

* DANTE, Alte. 
21-6184. Cont. 14,30 hs, Brannigan, 
la muerte sigue sus pasos; Tres 
discípulos de la muerte, (P¡m/14), 
* OLAVARRIA. Olavarr: 656. 
21-0454, Cont, 16,10, 19.30, : 
Mi adorado Benji, 14,30, 

21 hbs.: Cínco locos en España. E 


VILLA DEVOTO 


* ACONCAGUA. - Mosconi 3300, 
571-5208. Cont, 14.30 hs. Brannigan, 
la muerte sigue sus pasos; Jugger= 
naut, Not. S/R, 

A DEVOTO. N, York 

Maridos en vacacio! 

res las prefieren desnudas, 

que romper la rulina. 


* PARQUE. Cuenca 3250, 560-4448, 
Cont. 14.30 hs, Al maestro con 
cariño. El viaje fantástico de Sim= 
bad. Not, 


VILLA URQUIZA 


vv 
* EDEN. Bauness 2506, 351-2135, - 
AAC Cal diablo, El golpe, Cont. 


Brown 1243, Tel 


* 25 DE MAYO, Triunvirato 41382 
561-1859, 15.10, 18,50, 22.20 hs.: 
del dragón. 14, 
El regreso del 


SA A IT 
GRAN BUENOS AIRES 


xr AVELLANEDA — 
Concubimato a la 
desnudo, 

—Roca . La rebelión de los buez 
neros; El monstruo de Londres 
El cuervo anuncia tu muerte. 
—Mitre - Cantando bajo la Muvia; 
Como pescar un marido, 

—Malpú - Lollipop; Ahora nos la- 
man Carambola, 

—Fie. Avellaneda - Lo bueme, le 
malo y lo feo; Al calor de la noche. 
—San Martín - Carrera contra el 
diablo; 4 pícaros ladrones, 
—Pueyrredón (Wilde) < Lollipop; y 
Ahora nos llaman Carambola. 

+ BALLESTER -= Majestic . Ro= 
llerbail; Lo bueno, lo malo y le 
feo. (Pil8ja.) 
—Sarmiento - bala; 
Serpico, (Pli4ia.) 

dr CASEROS - Param%unt - Mucr= 
de la bala; Serpico. 

—Urquiza -» Escalera de enracol; 
Locura en el oeste, Sáb, Trasn, 

+ EL PALOMAR - Helios - Tommy 
Los hombres úel Klan, 

+ MERLO - Merlo - No hay hu- 
nro sin fuego. 

+ MORON . Morón - Amigos y 
amantes; Licencia para matar, Sá- 
bado trasnoche, 

d+ RAMOS MEJIA - San Martín, 
Revólver; M.A_H.S. Sáb, Trasn, 
Jr SAN A. DE PADUA. - Sarmiente 
Investigación - pelizrosáa; Especialis. 
ta en el crimen, 
de SAN MARTIN - 
lera de caracol; 


Colonial _— 
itallana; Veo 


Muerdo la 


Ateneo - Esca= 
La carrera del 


Muerde la bala; 
Busco mi destino, Sáb, Trasm. 
—Moreno -= Lo bueno. lo malo y 
lo feo; Al calor de la noche, 


AAA AA A A e a e 
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TOS REIS TIA 


ASUNCION, 25 (France Presse, United 
Press International, Reuter - Latin, EFE y 
ANSA). — Curiosa situación fue la que 

el mediocampista argentino Marcelo 
Trobbiani, jugador de Boca Juniors. Se 
supo aquí que estuvo a punto de no inte- 
£xar el equipo de su país debido a un pro- 
blema: con la documentación. 

Cuenta el jugador que encontrándose en 
la concentración, en Buenos Aires, los co- 
ordinadores del plantel le solicitaron los 
documentos para agregarlos a los de sus 
compañeros y poder realizar las gestiones 
de rutina con vistas al viaje a esta ciu- 
dad. El jugador fue en busca de ellos y 
se enccatró con la desagradable sorprasa 
de que no los tenía, sin poder explicarse 
si se los habían robado o los había prr- 
d'do. Trobbíani había tomado la precauc ón 
de hacer un duplicado de sus papeles de- 
bido a que los originales se encuentran 
en la embajada de la Unión Soviética, 
donde se están tramitando las visas de 
entrada a Rusia (allí jugará la selección 
argentina el 24 de marzo). 

Lo cierto es que Trobbiani no podía vid- 


TTA “ASESINO” A PARAGUAY 


Ie Le Metió 3 Tiros. 
ES * Argentina “Caminó* 


ASUNCION, 25 (Reuter-Latin, EFE, DPA y Associa 


Caso Documentado: A Asunción 


Viajó el “Niñito” Trobbiani 


jar. Hasta que —de pronto-- recordó que 
tenía un documento, muy viejo por cierto, 
de cuando vivía en Santa Fe. Con él y 
firmando una série de documentos, pudo 
solucionarse el problema, Pero el volante 
argentino debió soportar las bromas de sus 
compañeros, porque el documento salva- 
dor tenía una foto de Trobbiani a los 10 
Años... 


e El despliegue brasileño para el partido 
de mañana en River es excepcional —pero 
el cambio fayorece largamente a la mone- 
da de los huéspedes—, 15 radios y 5 cana- 
les de televisión (con 67 repetidoras) trans- 
mitirán las incidencias del partido a todo 
Brasil. 

e Pero la verdadera ayalancha es la que 
se ha precipitado sobre Buenos Aires, has- 
ta ahora los periodistas brasileños acredi- 
tados son 253 y la hotelería no da abasto 
para absorber la impres'onante catarata 


de turistas que, al mismo tiempo, han inva- 
dido las calles de esta canital 

e El “caso River” y sus secuelas. AFA dio 
a conocer un comunicaro en el que es- 
pecifica que “el problema de Ríver no €6 
imputable a AFA y los antecedentes sobre 
los cinco jugadores serán analizados por 
el Tribunal de Disc plina Deportiva”. Pos- 
teriormente se declara que las desavenen- 
cias se debieron a diferencias económicas y 
que el planteo había sido girads al Minis- 
terio de Trabajo. 

e A los 42 minutos del primer tiempo, 
el volante González no vio al juez. Se lo 
llevó por delante y el estadio entero pensó 
que el hombre de negro caería al suelo... 
No fue así, El que cayó fue el jugador, 
quien estuvo en el suelo casi 2 minutos 
hasta reaccionar totalmente, Conclusión : el 
árbitro Ortiz es un roble. 

e Héctor Scotta hizo su debut en la se- 
lección nacional. Su bautismo no pudo ser 


mejor. Los tres goles de su 
dejan, seguramente seguirá. 
otro grande de] fútbol arger 
Francisco Sanfilippo, quien mare 
les jugando pare las representar 
cionales “albicelestes”. 

e Argentina rompió un largo 
Ese que no Je permitía ganar en 
del Paraguay desde haca doce al 
este sentido, doble mérito —ademá; 
que tiene todo el equipo— para el; 
mo goleador del fútbol argentino, 
trodelantero de San Lorenzo de 
e Los corrillos del hotel Guarani: 
se hospedó la delegación argentina; 
ron sumamente sabrosos, porque e 
momentos dejó de comentarse 
por la que atravesó el plantel “alb 
antes de llegar a esta ciudad 

Pero también se dijo que quien hi 
nó momentáneamente todo fue Jos 
boim, dirigente de Independiente, qu 
planteó a los jugadores el peligro d 
—si se negaban a viajar— el caso pod; 
ser girado por AFA a Relaciones de 
bajo. Parece que ése fue el santo rems 


Press). — Después de 12 años, Argentina vuclve a gan; 
en Paraguay. El partido correspondiente a la primera fe= 
cha de la Copa del Atlántico resulta movido e interesante 
desde el comienzo al final, Argentina triunfa por 3 a 2 con 
tres goles de Héctor Scotta (debutante) después de Ir en 1 
desventaja por 1 a 0. Los goles para los paraguayo, Aquino 
y Baez, El equipo local impone una tenaz resistencia en 
los primeros minutos, pero la mayor experiencia e intelig ES 
cia de ia visita frena esos ímpetus, y al final se alza 
el triunfo. Buena la labor de Gallego en el equipo 
y se destacaron Aquino y Díaz para los locales, Buen d 
argentino y triunfo justo. s y 
Sorprende Díaz: Apenas 4 minutos de juego. El cons 
trodelantero paraguayo intenta el remate desde m 
distancia. La mano de Cárdenas, fuera de su Cuerpo des 
viaba la trayectoria. Penal, Aquino no perdona desde. 
doce pasos. El tempranero tanto deja helada a la selec 
cion argentina, Los locales son dueños absolutos 
cosa. No hay llegada, Argentina no encuentra el cami 
A los 8 minutos otro sofocón. Aquino deja muy lejos A 
Tarantini y su remate recorre la línea de sentencia” 
entrar, El local se agranda. Juega, toca, es aplaud 
hasta que... . 
Aparece Scotta. Primera llegada albiceleste, Galle 
es derribado por Sosa fuera del área. Scotta apun 
gol. Violento, inapelable. El empate parece estimul 
la visita, Pe Deba es movido e LO A 
: pa . ..:.. crece en el medio. Trobbiani empieza a utilizar su 
Scotia lo grita. Es el segundo. Centro de Bochini y.. .golazo. (Rad. AP) pero Tarantini no puede parar a Aquino y es por 
. lateral dorde Paraguay crea el peligro. A los 23 un 


HOY, EL REGRESO; CONCENTRACION os despuls y Aula, ateo VAN 
EN RIVER Y El DOMINGO, TODOS 


Tarantini y su remate se va apenas desviado. Pi 
está haciendo mejor las cosas. Además la excelente 
de Insfran en la última línea da seguridad. Llega 

ASUNCION, 35. (Associa- 
ted Press, Reuter,*: Latín, 

France Presse, ANSA y Uni- 


n 


de 


PARAGUAY 2 
ARGENTINA 3 


4 PARAGUAY: Martívez; Solnde, Sosa, Aifuch, In 
fran, Torres, Sanabria, González, Aquino, Díaz y Búe 
D.T.: Rodríguez. 


media hora, El cordobés Kempes toma las riendas. Ha 
ese entonces no había aparecido en el partido. Ga 
sigue jugando bien y ahora tiene la compañía del c0 
dobés. . » 

Otra vez Scotta: 38 minutos en los relojes. np 


concentrará en el estadio de 
River Plate, en cuyo campo 
de juego llevará a cábo una 


: ted Press International) práctica que servirá apenas ARGENTINA: La Volpe; Rebottaro, Killer, Cárdenas y k a 
De acuerdo a los planes del para desentumocer múscu- Tarantini, Trobolani, Gallego “Bochini Sota: eo roba una pelota en su área. E A d 
técnico de la selección ar- los. Al día siguiente, viernes y Ortiz. D.T.: Menotti TE - pectacular del cordobés que la E o Be tta pl 
] gentina,. señor César Luis 21. se enfrentará a Brasil , AL E 240 1 paraguaya. Amague, línea de fondo, centro y '0 ON 
Menottí. la delegación “al- en su segunda presentación Goles en el primer tiempo: 4m, Aquino (P» de penal 4 ne el segundo. Golazo. Para que Arg ntina se aduel 
biceleste” partirá del A en la “Copa del Atlánsico" 10m. Scotta (A) de tiro líbre, y 38m. Scotta (A) Y todo. Para que el final del primer Uielpo Serprentád 
¿Ost pa pl ez, de » , ” Da "4SUAY »sconcerte , idie: e 
puerto Presidente Stroess- El técnico anunció que Sus Goles en el segundo tiempo: Tm Scotta (A); 8m Búez (P). 4 nn Equipo paraguayo desconcertado y pidiendo a 8 
a 3 Z "a Ln. > , ne, . J q ie , Ale , e si Do... 
ner a las 16.45 de esta ciu- jugadores podrán integrar Cambios: Vera y Pezoa por Sanabria y González (P); 1 ienza el sezundo tiempo a todo ritmo. Es el equ 
. dad para llegar a Duenos Ai- — los primeros equipos de sus Houseman y Asad por Ortiz y Trobbiani (A). A Aron to quien impone su mejor fútbol. Gallezo sigue mal 
res aprox'madamente una respectivos Clubes el domin- Arbitro: Ortiz Estadio: Los Defensores del Chaco - dando en el medio (lo mejor de Argentina) y hay más COM 
hora y media después. zo, en la cuarta fecha del Recaudación: 2.499.900 guaraníes 1 rencia. a 
. D+- inmediato, el equipo se torneo Metropolitano. sl Tercero de Scotta: Se juezan 7 minutos. Bochini $ 


- . a ús rece querer imitar a Kempes, pique espectacular de 50 M 
, : , e sd 6 tros. Ya en el área envía un centro rasante y Scotía 
creta la tercera conquista, Un calco del segundo gol, PeXo 
hay respiro, Paraguay reacciona de inmediato... 
Descuenta Báez: El puntero local, en una fugaz entl 
vence a La Volpe con un remáte violento que supera la Y 
sistencia del arquero. 3 a 2 y el partido se hace emocionan 
Paraguay se da cuenta que Aquino es su mejor a >. 
ofensiva, Tarantini no puede tomarlo y el puntero crea 
mejores oportunidades para el empate. Menotti recurres j 
su banco y Asad entra a reemplazar a Trobbiani, A 
tado. Asad serena la pelota en = medio y so a 
y Gallego tratan de parar la embestida local. A 
Se lo pierde Báez: Díaz roba una pelota a Cárden ; 
Se la lleva al fondo envía un centro a njedía altura y B : 
conecta enviando por arriba del travesano. Argentina le. 
se deja sorprender. Houseman (que reemplaza 4 ora . 
da más ligereza a la línea de ataque. Houseman que 
endiablada gambeta deja atrás a Sosa, también sola! 
y su remate se va apenas desviado. e 
El partido es movido, Interesante. Los rioplatenses 
f'enden con uñas y. dientes el gol de diferencia y A 
de contragolpe vía Scotta y Houseman. Paraguay es $ 
el ingenio de Díaz, la hab'lidad de Aquino... 
Sobre los 30 minutos Kempes es derribado en 
Claro penal que el juez no sanciona, De contragolpe 
deja atrás a Killer y ante la salida de La Volpe bruce 
maslado alto. Los inutos que quedan son de la visita. 
el último cuarto de hora serena la pelota y se limita a € 
perar el fínal. Muy azotados los delantedos locales, n9 
ientan más nada. Antes de terminar, Sosa le hace UM 
violento a Kempes, El juez lo amonesta, Después el 
Buen debut argentino. Triunfo justo. ñ 
El estadio “Defensores del Chaco” prorrumpló €n 
sostenido aplauso premiando la labor de un equipo Arge 
que —teniendo en cuenta los problemas con que llegó MqM 
jugó un buen partido. Fue superior a los locales y Ml 
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Kempes inicia el avence. Lo van a buscar Sola!linde y Sosa. (Rad. de AP) 
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